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Beobachtungen von Doppelsternen , angesteilt auf der Sternwarte des Barons Dembowski. 



ai l'honneur de vous communiquer !es mesures micrometriques 
ue j'ai faitcs depuis Juin 1862 jusqu'a la tin de 1863 des 
jitoiles Doubles principales et de plusieurs autres qui, d'apres 
mes propres observations, in' out prcsente des changenients 
suffisamment prononces. Four plusieurs couples j'ai cite aussi 
ies mesures de 1864. soit pour completer les series, soit pour 
confirmer les changements reconnus dans la premiere mesure. 
Tous out ete mesures au moins deux fois. 

L'instrument dont je me suis servi pour ces mesures, est 
un Refracteur Equatorial de 7 pouces d'objectiC, de M. Merz, 
et de tout point adapte a ce genre d'observations. Sons le 
rapport optique e'est une piece vraiment capitale, qui fait 
heaucoup d'honneur aux constructeurs , et il n'y a que pen 
d'ohjets, et des plus difficiles du Catalogue de Dorpat, qui 
se soient refuses a la mesure. 

L'instrument est pourvu de 7 oculaires positifs, de 100 
a 720 de grossissement, et d'autaot de negatifs, d'un tres- 
bon Micrometre, d'un Cercle de position et d'un mouvement 
d'horlogerie qui, quoique d'une action mediocre, o'en est pas 
moins un tres-puissant auxiliaire dans ce genre d'observations. 

Les deux modifications principals que j'ai fait pratiquer 
dans les accessoires sont: la couleur des parties metalliques, 
le systfeme d'illumination. 
Exceptees les pieces sujettes a frottement, tout le metal 
le l'instrument, au lieu d'etre luisant, est bronze — j'ai par 
a obtenu le double avantage d'eviter d'incommodes reflets de 
umiere, et de mieux le preserver de I'oxidation. 

Quant a 1'appareil d'illuminatioD, e'est un perfectiotinement 
;o grand, que j'ai beaucoup etudie, de celui que Mr. Plosst 
idapta a mon Dialyte de 5 pouces. Comme apres un usage 
tresque quotidien depuis pres de deux ans, j'ai toujours lieu 
'en etre tres-satisfait, vous voudrez bien m'excuser, si j'en 
onne une courte description , afin que d'autres observateurs 
puissent I'ameliorer, ou en faire leur profit. 

L'appareil se compose de deux petites lampes portees 
iar no seul bras. 

La tampe la plus pres de l'objectif sert pour eclairer 
; cbamp. Elle est a double suspension, et soo centre de 
jtation est dans la flamme de la mecbe, et coi'neidant avec 
: centre de figure du corps de la lampe, il s en suit que 
ans 6C9 evolutions elle decrit une sphere sans jamais toucher 



nulle-part. Le poids inferieur du recipient de Thuile 1'oblige 
a rester verticale dans toutes les positions imaginables de 
la lunette. Ce n'est que dans des positions ties-basses vers 
lesAzimuts 90" et 270°, que la flamme vient a etre intercepfee 
par le corps mime de la lampe. Dans ces cas, tres-rares 
d'ailleurs, j'y remedie en donnant a la lampe I'inclinaisoi 
necessaire par moyen d'une ficelle. 

La secoode lampe, qui eclaire les fits en champ obscur, 
est identique a la premiere, et peut la remplacer en car 
d'accident. Mais, a motif de 1'appareil particulier des miroira 
interieurs, il a fallu qu'un de ses axes de rotation soit in- 
cline de 45° sur I'axe optique de la lunette. Cela fait que 
dans quelques positions, sa rotation n'est pas aussi spontanee 
que dans la premiere lampe: mais, placee a la longueur du 
bras de I'observateur, elle est si sensible dans ses mouve- 
ments, qu'il suffit de la toucher du doigt pour qu'elle pre 
a 1'iostant la position verticale. 

A l'ouverture dans le corps nieme de la lunette, p; 
Ton .eclaire le champ, j'ai fait adapter deux disques t 
centriques et tournants. Le plus proche au tube est perc 
de troux circulates de differentes grandeurs qui permett' 
de reduire la clarte selon le besoin. L'autre disque, parta B 
en cadrans, porte quatre verres colores : jaune, rouge, bleu et 
nature!, pour donner au champ telle couleur qui peut mieux 
rebausser l'objet qu'on observe. Les resultats de cette dif- 
ferente coloration du champ, dont j'ai pris I'idee dans les 
Memoires de aerschel II, ont vrairtient depasse mon attente. 
Particulierement la coloration rouge (vermilion:} plus ou m. -s 
intense selon le cas, a un effet surprenant: et, telle mem*, 
etoile des trois dernieres grandeurs de Struve, qui , a peine 
visible dans le champ obscur^, di spa rait entierement a 
l'approcbe des tils eclaires; des qu'on introduit de la luniiere 
rouge dans le champ, elle devient non seulemeot visible, mais 
dans la plupart des cas, aussi mesurable- 

Le fait est que depuis quiuze mois j'ai cesse de me servir 
des Ills illumines, et aussi pour les plus faibles objets il roe 
suffit de former uo champ rouge tout juste assez clair pour 
distingue r les fils. Dans plusieurs cas j'ai aussi employe 
avec avantage une coloration composee, selon la couleur par- 
ticuliere de l'objet Apres le rouge, le bleu ciel est aussi 
tres-avantageux, le jaune est en general I'e moins favorable. 

\ 



Ces deux lampes ont de nombreux avantages. Elles 
sont tres-petites et etant completement fermees, elles ne flam- 
boyent jamais quoiqu'il rente, et ne repandeut que tres-peu 
de clarte dans la cbambre : en couvrant la lumiere qui sert 
pour ecrire, on reste dans une obscurite presque complete — 
ce qui est parfois d'une grande utilite, Giles ne produisent 
que tres-peu de chaleur, et etant eloignees de m 60 du Micro- 
metre, leur effet se perd presque dans la temperature generate 
de la cbambre. Leur recipients etant tres-bien fermes, elles 
oe peuvent verser. Les meehes sont de petits cylindres 
pleins et ne deniandent que deux ou trois minutes pour £tre 
soignees et avec de la bonne huile, elles brtilent pendant 
'iuit beures sans qu'on ait a y songer. MM. Merz en ont le 
'essin, et ils i'ont execute a ravir. 

Sur le hatiment ou est place le Refracteur, je n'ai rien 
'''important a dire. C'est une tour tres-solide de 1 2 metres 
e hauteur sur le sol, entierement isolee de la maison ou 
je demeure, et dout I'horizon n'est borne que par les Alpes. 
A 1'interieur elle porte une route en ogive plein cintre, 
dont le sommet en forme de pate porte le pilier du Refracteur. 

Ce pilier, en granit blauc, est compose de deux pieces, 
c'est a dire, du pilier vertical et d'une espece de disque qui 
■! sert de base, unis par deux puissants boulons en fer. 
ei ensemble est i sole de la voute; au centre il repose sur 

boule en fer qui entre un peu et dans la base du pilier 

ans le plan superieur de la voute. Aux points carrii- 
ix il porte sur quatre petits mais robustes chevalets en 
r munis d'une vis. Par cette libre suspension on peut 
per au pilier touts les mouvements desirables sans re- 
courir a Taction vicieusement comptiquee des vis du berceau 
de 1'instrument: et aussi dans le sens azimutal, il est si 
facile (le mouvoir cette masse de 3000 kilogr. de poids, que 
sans 1'aide de personne, avec trois roulettes et un petit levier, 
j'ai pu de moi meme I'amener exactement dans le meridien. 

La chambre d'observation , composee par le parapet de 
'i tour et le toit tournant, a 5 n '40 de dia metre sur a tit ant de 
hauteur et on y a acces par un escalier exterieur. 

Le toit tournant en ddme est tres-simple dans sa con- 
struction, c'est un cylindre termine par une calotte spherique, 
ses parois et son toit sont a double fonds, et dans les plus 
grandes chaleurs, la plus haute temperature a 2 metres du 
plancher ne depasse jamais les 30° Centig. 

L'ouverture par laquelle on observe se prolonge un pea 
au-dela du centre. Elle est fermee superieurement par une 
seule coulisse portee par quatre roulettes qui marchent sur 
deux guides en fer, prolongees au-dehors du toit ou elles 
sont portees par deux genoux obliques- Cette coulisse se 
manoeuvre par deux cordes et quelques poulies de renvoi, 
et ce systeme a jusqu'ic'i fonctionne par fakement. 



L'ouverture verticale se ferme par deux battants, et 
pourvue de petits volets interieurs qui permettent d'eo 
minuer I'ampleur selon le besoin. Du cdte oppose a I'o 
verture verticale et a une hauteur coDvenable, il y a un pe 
sabord qui permet de voir les deux Polaires sans avoir beso 
de faire un demitour avec le dome. 

Le toit fourne sur huit roues dont les supports so 
enchasses dans le couronnement de la tour, et est pourv 
d'un systeme d'engrenage. 



Angles de Position. 

Comme regie invariable, j'ai etabli que chaque mesure 
individuelle doive se composer de quatre positions, et, moins 
quelque cas tres-rare, cette regie est remplie dans touts lee 
angles cites dans le tableau. 

Une autre regie fixe est celle de mesurer d'abord lei 
angles, puis le Micrometre est place a 90° de leur moyenne 
pour la mesure de la distance. 

Comme dans mes communications anterieures, a chaque 
mesure, dans la derniere colonne est joint I'angle I. forme par 
la ligne de jonction des deux objets et le vertical de I'ohser- 
vateur a droite ou a gauche en partant de 0° lorsque les 
deux lignes sont paralleles. 

Aux causes, deja assez nombreuses, d'inexactitude dans 
la mesure des angles de position je dois, au moins pour 
moi individuellement, en ajouter une uouvelle dont, que je! 
sache, personne ne s'est encore plaint. 

Cette erreur consiste dans les differences que j'ai remar 
quees assez souvftnt entre les valeurs d'un me'me angle, selon 
la direction du mouvement de rotation imprimef au Cercle d 
Position pour conduire les (ils au parallelisme avec la ligir 
de jonction des deux objets. Bien de fois il m' est arrive 
qu'un parallelisme j'uge s a ti s fa i s a n t, est, ei 
definitive, reellement en defaut du cdte d'o u par 
le mouvement de rotation. 

Voici trois exeniples dans des couples de differente com- 
position : 



S. 234. Anonyme. 
D = 0"7. . .8,5 — 9,5. 

Direction du mouvement 
imprime' au Cercle de Position 



.1863,155. 
. / = 45°. D 



Lecture de I'angle 



233° 3' 

228 48 

-> 231 29 

227 10 



230 7 

Erreur" d' index = +0 20 
P — 230° If 



I 



— 3 — 



S. 1306. <r a Ursae majoris 1863,357. 

D = 3"3...5,1 — 9,0... I. = bO°.D 
Direction du niouvement 
imprime an Cercle de Pusition Lecture de Tangle 

> 255°16' 

<, 253 34 

5- 255 7 

< 253 46 

254 26 

Erreur d'index = +0 20 
P = 254° 46 

S. 1888. £'Bootis 1863,508. 

D = 5«6. . .4,7 — 7,0.. .1. = 60. D 

<; 302" 14' 

- — . 5- 303 31 

< 302 26 

5> 303 31 

302 55 

Erreur d'index = +0 20 
P = 303° 1 5' 
Les chiffres sont frappants, et cependant dans le temps 
j'avais juge cbaque parallelisme comme satisfaisant ! 

I/ouverture entre les tils du Micrometre lorsqu' il est 
deplace, et la ligtie de jonction des deux objets, etant relative* 
ment assez grande, et devant etre retrecie peu a peu ; je 
crois pouvoir m'explnjuer ces differences par une perception 
tardive de mon «*m, et cette explication me pa rait etre 
confirmee par le fait suivant: si, apres avoir juge exact un 
parallelisme, je quitte la lunette en distrayant mon attention 
pendant quelque temps sur autre chose, lorsque je reviens 
a I'oculaire, bien de fois il m'est arrive de trouvej-le pa- 
■allelisme en detail t de la maniere susdite, tandis que je ne 
ai trouve piesque jamais en cues. 

Ce qu'il y a de plus singulier c'est que cette perception 
ardive n'est ni constaute ni periodique, elle est ptutdt acci- 
lentelle, car il se passe parfois des intervalles Ires-longs 
:t tres-inegaux, sans qu'elle se presente. Cette erreur est 
ilus sensible dans les couples etroits et dans les oblongues 
■t coniques: mais lorsqu'elle a lieu, elle exist e quelque soit 
angle I. entre la ligne de jonction et le vertical. 

Pour cette raison c'est encore une regie fixe que je nte 
mis impose de mesurer les angles, autant que possible, en 
ombre pair, et de donner au Cercle uu mouvement alternatif. 
1'est incontestablement un defaut individuel. Mais si on admet 
possibility qu' aussi d'autres observateurs le possedent a 
-t degre plus ou iiioius fort, on pourrait peut-etre expliquer 
; cette maniere (en partie du moius) les desaccords que 
reseuteot parfois les angles du njenie objet niesures par 
fferents observateurs a la raiiua epoque. 



Heureusement je me rappelle fort bien que les positions 
prises de 1854—1858 avec le Dialyte de Pioss/, sont toutes 
prises en dormant au Micrometre un mouvemeot alternatif, 
et cela par une espece de compensation instinctive. J'avoue 
que dans le temps je n'avais jamais fait attention aux chiffres 
individuels des angles, car, le Micrometre du Dialyte n'ayant 
point de Cercle de Position, les angles en etaient deduits 
apres (v. A.N. 999). Ce n'est qu' actuellement, en lisant 
directement les angles, que mon attention a ete frappee. 
Mais en examinant mes observations anlerieures, j'ai trouve 
un assez grand nombre de cas pareils. 

Distances. 

Aussi pour les distances j'ai etabli d'en prendre, autan 
que possible, quatre doubles pour cbaque mesure, et d. 
plus elks sont invariablement prises dans les deux sens du 
mouvement ascendant et descendant de la vis micrometrique. 

Quoique tres-rarement, il m'est reussi de mesurer quelque 
distance inferieure h 1"0. Celles de 1*0 — 1"5 sont plus 
frequentes, mais en general pour moins de 3" il me taut de 
bonnes conditions. 

Les distances exprimees en dixiemes de seconde, sont 
esti mees. 

La valeur d'une revolution du Micrometre a ete deter- 
mines par deux methodes differentes- 

1° — Par la mesure des intervalles de 5 en & revolutions 
par la Polaiie pres du meridien. Par cette methode, pour 
laquelle j'ai employe les Declioaisons du Nautical Almanac, 
193 intervalles de 5 revolutions ont dorme : 

1 revolution = 21"1046. . .± 0"059. . . TCentig. + 15°2. 

2°. — Par la methode de Gauss , pour laquelle j'aif 
employe un Cercle Vertical de Starke de 18 pouces de diametre,] 
doot les quatre verniers donnent les 4". Pour la faire, le 
Refracteur a ete place dans une chambre au rez-de-chaussee, 
appuye sur deux trepieds en fer, dont un pourvu d une via 
pour donner de petits mouvements verticaux. Apres avoir 
verifie la coincidence rigoureuse des axes optiques de deux 
lunettes, j'ai mesure 1'arc parcouru par la totalite des 50 re- 
volutions du Micrometre, aller et .. jur, et lisant les quatre 
verniers. A chaque mesure j'ai mis en jeu une differente 
division du Cercle, et de plus j'ai aussi alterne la position 
superieure et inferieure de la tete divisee du Micrometre. 
De cette maniere 36 mesures ont donne : 

1 revolution = 21"0875. . . ±0"015. . . '/'Centig. +12°8. 
En attendant j'ai adopte la moyeuue valeur entre les 
deux result a ts = 21*0960, d'apres laquelle sont evaluees 
les Distances. 
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Je continue comme par le passe a tlouner un poids 
d'opinion a chaque mesure, niais ay ant renonce a les employer 
dans la deductions des moyenoes, j'ai omis de les citer. 

Les resultats sont done des moyenoes arithmetiques, et 
pour abreger ils impliqueut la correction due a la Refraction 
la ou el'e est iiecessaire. 

Au bas des couples que j'ai deja mesures de 1854-1858 
j'ai cite les resultats obtenus a cette epoque, et pour ceux nou- 
veaux pour moi, sous 1'iudication S — D j'ai mis les differences 
en gros entre mes mesures et celles du Catalogue de Dorpat 
pour moutrer de suite 1'importance des changements survenus. 

Les premieres mesures en 1862 se resseuteut un peu, 
it de la nouveaule de ('instrument et plus encore du manque 
1'exercice pendant quatre ans. A pre* elles sont un peu 
nieux, cependant aucune mesure u'a ete rejetee, elles sont 
toutes citees. 

S. 13.— Cephei 318. A = 6,7 B = 7,5 blanches. 



1862,612 


Sep. 


105°<> 


70° 


G 


1862,784 


Sep. 


103,5 


90 




1862,908 


Oblongue 


101,4 


60 


G 


1863,092 


0"5 


102,9 


10 


I) 


1863,620 


0,5 


105,0 


45 


G 






103,56 






1856,84. 




104,46. 


. .5 J 



1662,886 


9 


83 


355° 


1 


0" . . 


1862,949 


9 


74 


355, 


2 


. . 


1862,990 


9 


89 


354 


7 


10 D 


1863,612 


9 


92 


354 


8 


. . 


1863,716 


10 


07 


354 


9 


. . 


1863,798 


9 


67 


355 


3 


. . 


1863,33 


9 


853. 


. .355 


00 




S-D 


—3 


4. . . 


. .—5 


5 





. — 42Pisci 


um. 


A = 


5,8 jauue- 


..B = 


1863,711 


29 


74 


337°8 


40" D 


1863,875 


29 


79 


338,0 


20 = 


1863,965 


29 


64 


338,3 


40 -. 


1863,85. . 
S — D = 


. .29 


734. . 


.338,03 




— 1 









11,2. 



S.30. 



49 Cassiopejae. A 
1863,505 19"77* 
1863,971 19,84 

1863,74 19,805. 

S — D = —1,4.. 

, 32. — 49 Pbciom. A 
1863,875 16"02 
1863,965 16,29 
1863,92. . . .16,155 
S-D = +2,5.. 



= 6,5 blanche. . .B = 9,0. 


297 "7* 


30° G 


298,5 


40 -. 


. . .298,10 




. . .+2,2 




1 = 7,2... 


B = li.o. 


106°3 


80" D ■ 


106,8 


90 .. 


.. .106,55 




. . .— 1,3 





S. 


60. — i] Cassiopejae. 






— /,& rose 


1862,574 


6"99 


121°0 


50° G 


1862,612 


6,96 


121,0 


30 — 


1862,702 


7,20 


121,6 


40 — 


1862,735 


7,03 


121,2 


30 — 


1862 773 


7,18 


121,1 


20 — 


1862,787 


7,04 


121,5 


20 — 


1862,853 


6,93 * 


120,5 * 


20 — 


1862 929 


6,98 


122,2 


20 — 


1863 062 


6,83 


121,4 


30 — 


1863 083 


7,05 


121,2 * 


10 — 


1863,094 


7,01 * 


122,1 * 


10 — 


1863,127 


6,92 * 


122,4 * 


30 — 


1863,420 


6,86 * 


123,0 * 


40 — 


1863,516 


7,10 


122, 7 


30 — 


1863,617 


6,75 * 


123,3 * 





1863,708 


7,03 


123,5 


30 G 


1863,875 


6,96 * 


123,1 * 


20 — 


1863,883 


6,88 * 


122,6 * 


20 — 


1863,987 


6,63 


123,5 


10 — 


1864,092 


6,93 


124,6 


20 — 


1864,122 


6,68 *. 


124,4 * 


20 — 


1863,26. . 


6,950. . 


.122,28 




1856,40. . 


7,517.. 


.113,85. 


.22 J 



S. 69, 



Aoonyme. A = 8,7. . . 

1863,946 22"47 7° 1 

1864,092 22,38 6,1 

1864,02 22.425 6,60 

S — D = +1,0 +6,8 



.B = 10,0. 

40" G 
40 — 



S. 73. 36 ADdromedae. 



A = 6,0. 


...B 


= 6,4 jaune 


clair. 


1862,595 




343°6 


10" D 


— ,647 




344,7 


20 — 


— ,732 




344,5 


20 — 


— ,949 


1"12 


343,3 


10 — 


— ,990 




343,9 


20 — 


1863,645 




344,2 


20 — 


— ,798 




344,5 


20 — 


— ,886 


1,14 


344,3 


20 — 


— ,968 




344,1 


20 — 


1863,24 


1,130 


. .344,12 




1866,08 


1,2. . 


. .335,86. . 


.9 J. 



S. 80. — P. 0,251. 



A = 7,2 jaune. 


B ' 


8,8 


bleue. 


1862,738 


19"51 


308 


9 


45° U 


— ,954 


19,31 


309 





45 — 


1863,612 


19,39 


308 


7 


50 — 


— ,992 


19,39 


309 


6 


45 — 


1863,32. . 


.19,400 


. .309 


05 




1856,22. . 


.18,777. 


..306 


97 


...3J. 



— 5 - 



S. 86. — Anonyme. A 
1862,886 12"79 



12,64 
12.48 



1863.64S 
— ,878 

1863,47 12>640. 

S— D = +0»S. . . 



= 8,0. 
162° 7 
163,1 
163,1 

.162,97 
— 8°1 



B = 8,8, 
10° D 
20 — 
20 — 



S. 93. — a Ursae Minoris. 



A = 2,6 blanche. 
1862,691 18"56 

— ,856 18,06 

— ,957 18,18 
1863,078 18,24 



B = 8,9 bleue. 
211°1 30° G 
211 ,4 80 — 
212,2* 10 D 
211,9 .. 



1863,90 18,260. . .211,65 

S— D = 0"0 +1°0. 



S. 113. — 42 Ceti. 
A = 6,9, B = 7,6 blanches. 

1862,732 343° 7 20° D 

— ,762 343,5 10 — 

— ,776 345,6 20 — 

— ,949 340,7 20 — 

1863,078 343,7* 20 — 

— ,883 1"27 341,0 20 — 

1863,03 1,27 343,03 

1856,14 1,1 343,37 4 J. 



S. 118. — Anonyme. A = 8,5. 
1863,538 11"08 T0°5 
— ,875 11,28 69,3 



1863,71 11,180 
S-D = +0"4.. 



69,90 
.+7°9. 



S. 125. — Anonyme. 



1862,894 

— ,949 

— ,990 
1863,645 

— ,798 

— ,878 

— ,935 



24"48 
24,39 
24,48 
24,94 
24,69 
24,69 
24,95 



A = 7,9. 
1°8 
1,5 
1,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0.7. 



B = 10,2. 

0° . . 
10 D 

. . 
10 D 

. . 



1863,44 - 24,674 1,14 
S— D = +7"8 — 32°2. 



S. 132. — Anonyme. A = 7,0. 
1863,711 30"95 356°3 

— ,875 31,19 356,1 

— ,927 30,81 356,2 

1863,84 30"994...356"20 

S— D = +6,7. . . .— 9°2. 



B = 10,3. 
10° D 



— P. I. 123. 


A 


7,4, B — 


7,4 blanches. 


1862,727 


1"76 


26°9 


20° G 


— ,776 




204,7 


20 — 


— ,949 




31 ,2 




— ,954 




29,1 


20 — 


— ,990 


1,56 


29,2 


20 — 


1863,078 


1,57* 


28,8* 


20 — 


— ,888 


1,49 


210,4 


30 — 


— ,965 


1,47 


29,2 


20 — 


1863,17 


1"570. 


. . .28°69 




1856,14 


1,1. 


.208,88. . 


. .6 J. 



S. 142. — Anonyme. A = 8,1 , B — %, 

1862,905 20"36 321°7 

— ,940 20,37 141,8 
1863,645 20,31 321,9 

— ,875 20,30 321,8 



blanches. 

60° D 



60 — 
45 — 



1863,34 20"335. . .321°80 

S— D = — 5"8 +10°2. 



S. 175. — Anonyme. A - 



1863,850 
— ,935 



13"25 
13,28 



1863,89 13,265. 

S— D = +2"8. . . 



8,2. 

339°4 
339,2 

.339,30 
.+11°4. 



B = 9,0. 
30" D 



). — Anonyme. A =: 7,0 , B = 8,2, t'= 8,7. 
A— B 

1863,968 Con. 9°t 30° D 

1864,108 Con. 9,1 30 — 

1864,04 9°10 

S— D = — 16°5. 



1863,968 


5' 


96 


166°5 


50° D 


1864,108 


5 


58 


164,6 


60 _ 


1864,04 


. . .5 


670. 


. .165,05 




S-D 


= 


"0. . 


. + 1°3. 




S. 


202. 




Piscium. 




A = 4,0 b!anc 


-vert. 


B = 5,3 


oliv. 


1863,645 


3 


20* 


324°3* 


50" D 


— ,883 


3 


20 


327,2 


40 — 


1864,073 


3 


09 


326,4 


40 — 


— ,083 






327,5* 


30 — 


— ,086 


3 


03* 


326,0* 


30 — 


1863,95 . 


. 3' 


130. 


. .326°28 




1855,65 


. .3 


599. 


..327,96. 


.14 J. 



6 - 



2,4 coul. d'or 




3=6, 


8, 




8,5 ble 




A 


_B+C 










2 








1862 687 


10 


45 


62 


9 


50° D 


— ,773 


10 


65 


63 





50 — 


— ,943 


10 


21 


63 


7 


50 — 


1863,089 


10 


47 


62 


5 


10 — 


— ,141 


10 


39* 


62 


6* 


10 — 


— ,152 


10 


35* 


63 


t* 


10 — 


1862,96 


10 


420. . . 


.62 


97 




1855,44 


10 


390. . . 


.63 


42. . 


.9 J. 



B—C 



1862,687 


Sep. 


107 


4 


0° . . 


— ,702 


Sep. 


107 


3 


. . 


— ,943 


Con. 


107 




. . 


1863,089 


0"5 


108 


3 


40 G 


— ,141 


Con. 


109 


6* 


40 — 


— ,152 


Con. 


109 


4* 


40 — 


— ,880 


0"4 


107 


8 


. . 


1863,08. . . 


. .0"4. . . 


. . 108° 


19 




1855,70. 




276, 


66. 


. . 10 J. 



S. 208. — 10 Arietis. 
: 5,2 bl.jaune clair. B = 8,2 bleu-oliv. 



1862,719 


1"42 


39 c 


5 


80° G 


— ,738 


1,50 


34 


9 


10 G 


— ,971 




28 


1 


10 D 


— ,990 


1,38 


32 





10 D 


1863,111 




33 


0* 


o . . 


— ,888 




36 





o . . 


1863,07 


1,433. . 


. .33 


92 




1856,72 


. .1,3 


. 34 


07. 


. 3 J. 



S. 228. — Androm. 259. 


A = 


6,9, 


B = 


7,7 blanches 


1862,773 





'7 


286 


2 


10" G 


— ,820 





8 


286 


7 


10 — 


1863,089 


1 


2 


285 


9 


30 — 


— ,'41 


1 





287 


2 


30 — 


1862,96. . 


. .0 


9 


286 


50 




1856,76. . . 


1 


. . . 


281 


10. . 


.2J. 



S. 234-. — Anonyme. 



1863,116 
— ,155 
1864,092 

1863,45 

S-D. 



A = 8,5, 
231°5 
230,4 
232,4 
0"J.~. . . .231°43 
-7"8. 



0"8 
0,7 
Sep. 



B = 9,5. 
45" D 
45 — 
30 — 



S. 257. — Anonyme. A — 7,5, B = 8,0. 
1863,116 Con. 181°8 60" G 
— ,152 Obi. 185,2 80 — 

1863,13 183,50 

S— D = +I8°6. 



S. 262. — t Cassiopejae. 



bl. jaune cl. 


B 


= 


7,3 ceod. C 


= 8,3 






A- 


B 




1862,746 


1 


'95 


266°4 


30° G 


— ,990 


1 


99* 


264,2* 


10 G 


1863,092 


1 


81 


265,1 


50 D 


— ,127 


1 


96 


267,8 


40 D 


1862,99 . . . 


.1 


'927 


. . .265°87 




1855,72, 


1 


8 . 


. . 266,16.. 


.12 J. 






A- 


c 




1862,746 


V 


84 


108°3 


60° G 


— ,990 


7 


74 


106,8 


■40 G 


1863,092 


7 


93 


107,8 


20 D 


— ,127 




80 


107,3 


20 D 


1862,99 


7 


827 


. ,107°55 




1855,72... . 


7 


815 


. .108,76. . 


.12 J. 



S. 295. — 84 Ceti. A = 
1863,888 4"56 
— ,935 4,81 
1864,086 4,52 

1863,97 4"630. . 

S— D = — 0"2 . 



: 6,0 bl. 

325°1 
323,8 
325,3* 
324,73 
. . — 9"9. 



B = 9,8. 
30° D 
40 — 
30 — 



B = 10,0. 



. 296. — tfPersei. A = 4,5 blanche. 

1862,853 16"56 296°0 30" G 
1863,092 16,18 296,9 20 — 

1862,97 16"37 296"45 

S — D = +1»0....+1°8. 



— Arietis. 114. A = 


7,2, B 


= 8,0 blanches. 


1862,741 


2"61 


32I°7 


40° D 


— ,793 


2,56 


322,9 


45 — 


— ,949 


■ 2,41 


320,7 


60 — 


1863,103 


2,42 


322,2 


50 — 


— ,875 


2,61 


321,4 


40 — 


1863,09 


2"522 . . 


.321°78 




1856,77 


.1,9 


.322,23 


...3 J. 



. 328. — Anonyme. A = 8,0. B = 8,5. 
1863,995 24"94 299°9 10° G 
1864,122 24,45 299,2 45 — 

1864,06 24"695. . .299,55 

S— D = — 2"4 0°0. 

. — 6 Arietis. A = 6,0 , B = 6,9 blanches. 



1862,721 





'7 


196°9 


20° D 


— ,891 





7 


192,1 


20 — 


1863,089 


1 





193,8* 


10 — 


— ,108 






193,1* 


20 — 


— ,157 





7 


197,7* 


10 D 


1862,99. , . 


.0 


'8, . 


194°72 




1855,80 


.1 




201,73. 


..1IJ. 



S. 367. — Anonyme. A == 7,*, B = 7,5. 



1863,886 


0"5 


253' 


3 


70" 


G 


— ,891 


Sep. 


255 


8 


80 




— ,935 


Obi. 


258 


4 


80 




1864,086 


Sep. 


78 


8 


90 




— ,114 


Obi. 


76 


* 


70 


G 


— ,127 


Sep. 


260 


3 * 


70 








257 


10 







S— D = 



. — 24°3. 



. 380. — Anonyme. A == 8,7, B — 10,2. 

1863,883 1"0 75°7 80° G 

— ,935 1,5 77il 70 — 
1864.086 1,2 76.0 80 — 

— ,114 74,9 70 — 

1864,00 1"2 75°92 

S— D = — 14°2. 



'.412. — 7Tauri. A = 7,2, B = 7,2 blanches, C=10,7. 
A-B 

1862,727 Obi. 72°0 
1863,089 -. 257,9 

— ,711 - 66,0 

' 1863,18 71°97 

S— D = — 16°5? 



50° G 
90 

60 G 



1862,727 
1863,089 
— ,7H 



A+ B 

2 

21"96 
21 ,90 
22,19 

1863,18 22"017 

S-D = — 0"4. 

— Anonyme. A = I 
1863,891 1"3 
1864,119 1,2 

1864,00 1"2 

S-D = 



61° 1 
'61,4 

60,9 

61°13 
. . . — 1°9. 



50° G 
60 — 
60 — 



1,0, B = 8,4 blanches. 
338°3 20° D 
338,5 * 20 — 
.338°40. 



30. — Tauti 39. A = 5,2 orange. B = 
A-B 

1863,122 26"11 55°5 
— ,125 26,20 55,5 

1863,12 26"164 55°50 

S— D = — 0"4 +0°2. 



9,0. C=9,2. 



A- 

1863,122 37"65 
— ,125 37,85 

1863,12 37,761 . 

S— D = —1*8 



300°9 
301,2 
.30l°05 
. . .-0°9. 



S. 436. — Anonyme. A = 6,7, B = 8,2. 
1863,990 32"94 233°2 50° G 
1864,083 33,00 233,6 

1864,04 32"988. . .233"40 

S— D = +2"8 — 0°0. 



60 



S. 460. — Cephei 49. 


A = f 


,2 blnnc janne. 


B = 


1862,735 


0"7 


18°2 


20° D 


— ,856 


0,5 


18,2 


20 — 


— ,908 




12,9 


90 . . 


— .929 


0,5 


13,4 


10 G 


1863,073 


Con. 


11,0 


. . 


— ,089 


0,8 


19,6 


60 G 


— ,092 


0,8 


16,0 


io D 


1862,95 


0"7 


15°61 




1855,95. . 




12,39. . 


.8 J. 




('■ 


Note.) 





S. 511. — Anonyme. A : 

1863,155 Con. 

— ,226 - 
' — ,229 ■ 

— ,880 
1864,070 Sep. 

— ,092 Con. 



290,3 
294,1 * 
295,6 
300,6 * 
291,8 

1863,61 294°07 



: 6,9, B = 8,0 blanches. 

292"0 0° .. 


20 G 



30 

■ — 
10 — 



S-D = 



(v. Note.) 



Tauri 230. 


A = 7,0 


jaune, - 


i = 7,4 


1862,782 




344° 1 


20° D 


— ,949 


1"76 


342,1 


10 — 


— ,990 


1,73 


342, 1 


30 — 


1863,103 


1,70 


341,8 


20.— 


— ,135 


1,76 * 


341,8 * 


10 — 


1862,99 


1"737. . 


.342°38 




1856,76. . . 


1,4 


.343,23. 


,.2J. 



S. 554. — 80 Tauri 
1862,782 

— ,949 

— ,990 
1863,103 
1862,96 1"23 7 25 

S— D = — 0"5 — 4°7. 



A = 6,2 blanche. B = 8,5. 
3°8 0° . 
6,4 10 G 
8,3 10 D 
"23 10,5 .. 



2Camelopardali. 


A = 


: 6.2 hi.. 


B = 


7 


1862,705 1 


'87 


299°7 


30° 


G 


,957 




298,0 


10 




1864,070 1 


50 


300,9 


20 




1863,24 1 


'685. 


.299°53 






1855,36. . . . . .1 




.303,45 


.9 J. 





8 - 



S. 567. — Anonyme. A — 8,0, . 

1863,875 3I3°2 

— ,935 313,5 

(864,059 1"68 314.3 

1863,95 1"68 313°67 

S— D = +0»25 . . . + 10°8 



: 9,0. 

D 



S. 377. — Anonyme. A = 8,0, B = 8,2 blanches. 

30° D 



1862,773 


1"62 


265" 5 


— ,927 




83,2 


— ,949 


1,56 


85,3 


1863,897 ' 




84,8 


1863,14 


. 1"590. 


. .84"70 


1857,93. .. 


1,5 . 


. .85,23 



S. 589. — Anonyme. A = 8,2, B = 
1862,949 4"42 123"3 60° 
1863,138 4,37 302,4 50 

1863,04 4"395. . .302°85 

S— D = -0"1 —8"!. 



8,3. 
D 



S. 634. — Camelopardali 19. 
A = 5,2 blanc jaune. B = 9,0 bleu cl. 
1862,735 



— ,856 

— ,949 
1863,253 

— ,976 



24"76 
24,76 
24,70 
24,70 : 
24,25 



186.1,15 24"634. 

1858,33 26,240. 



354°8 
355,2 
355,3 
355,8 * 
355,9 
.355°40 
.353,63. 



. 676. — Anonyme. A = 7,3, B = 9,0. 
1863,155 1"00 274°6 20° D 

— ,220 277,4 

— ,229 276,1 

1863,20 1"00 276°03 

S-D = -fc-0'2 -6°3. 



30 
30 



S. 712 



677. — Anonyme. A 


= 7,7, 


B — 8,2. 


1862,735 


1"73 


266°9 


30" G 


— ,856 


1,76 


264,9 


30 — 


1863,092 


1,81 


264,9 


30 — 


— ,932 


1,81 


266,3 


40 — 


1863,13 


1"777. 


.265°75 




1856,47 


1,5 . 


.268,50. 


... 2 J. 


. — Anonyme. 


A = 


7,0 b.lanche. B = 


1864,119 


2"87 


55°3 


45° G 


— ,157 


2,92 


54,1 


50 — 


1864,14 


2"895 


54°70 





S-D = — 0"2 . 



.+9°3. 



S. 728. 



■ 32 0rionis. 
1863,094 

— ,103 

— ,157 

— ,215 
1864,059 



A = 5,9 blanche. 



B — 7,9 c*nd 



Sep. 



Con. 
Sep. 



191°0 
194,2 
193,1 
194,3 
188,6 



10° G 
10 — 
. . 

.. 
. . 



1863,33 192°24 

S-D = —11° 



S. 749. — Anonyme. A = 6,8, B == 7,0 blanches. 



1862,735 


0"7 


187°1 


40° G 


— ,932 


0,5 


186,3 


30 D 


— ,971 


Obi. 


7,3 


30 — 


1863,092 


0,5 


185,^" 


30 — 


— ,157 


0,6 


6,0 


• 30 — 


1862,98. . . 


..0"6. . 


..186*44 




1856,76 




191,80. 


.3 J. 



S. 853. — Anonyme. A = 7,5, B = 8,3. 

1863,122 26"43 347°0 30° D 

— ,125 25,99 346,8 20 — 

— ,990 26,04 346,4 20 — 

1863,41 26"153. . .346°73 

S— D = +2"1 +6°7. 



S. 932. — Anonyme. A = 8,0, B = 8,4. 



1863,135 


2"20 


332°9 


40° 


D 


— ,188 


2,41 


333,8 


30 




— ,223 


2,26" 


334,3 


30 




1864,108 


2,20 


332,1 


45 




1863,41 


. ,2"267 


..333"27 






S— D 


= — 0«5 


8*4'. 






S. 


948. — 


12Lyncis. 






6,0, B = 


: 6,7 blanches. C 


7,5 


az 




1 


B. 






1862,746 


1"70 


140"0 


50° 


G 


1863,073 


1,76 


137,1 * 


30 




— ,155 


1,71 


139,7 


30 




— ,229 


1,71 


137,5 


10 




1863,05... 


. .1"7J0 


. .138°57 






1855,65. . . 


1,7 


. .141,95. . . 


.8J. 



.a. 



A—C. 



1862,746 


8 


'80 


305°2 


40° G 


1863,073 


8 


58 


306,3 


20 — 


— ,155 


8 


69 


305,7 


20 ^ 


— ,229 


8 


63 


305,9 


10 — 


1863,06. . . 


. 8 


'675. 


.305"77 




1855,65. . . 


,8 


,526. 


.306,40. . 


..8J. 



— 9 



1 4 Lyncis. 


A s= 6,0 blaucjanne. 


/' — 7,6 cenflre. 


1863 1 1 1 


0"7 


60°8 


10° D 


— J14 


0,7 


59i0 * 


30 — 


— ,133 




60.4 * 


20 — 


— ,292 


1.0 


62.0 * 


50 - 


— ,932 


0,7 


57.3 


— 


1864,070 


0.6 


57,7 


10 — 


1863,44 


. . . 0"7 . . . 


59°53 





S— D = 



. +8"0. 



S. 982. — 38Gcminoruni. 
A — 5,5 blaache. B = 8,1 rose clair. 



1862,891 


6' 


01 


165°9 


10° D 


— ,905 


6. 


26 


166.3 


10 — 


— ,971 


6, 


10 


166.6 


30 — 


1863,092 


6. 


15 


166.4 


10 — 


— ,223 


.6. 


13 * 


166.3 * 


10 — 


1863,02 


6' 


130. . 


. 166"30 




1855,02. . . 


. .Si 


993. . 


. 168,06. . 


. 10J. 



S. 997. — pCanis majoris. A = 5,0 janne. 



1864,059 
— ,127 
1864,09. . 
1857,94. . 



2"79 

2.74 
.2"765. 
.2.96 . 



337°2 
337.2 
.337.20 
.336.65. 



B = 8,0. 
D 



S. 1037 



— Anonyme. 


A = 


6,8 , B 


= 7,3 blanches. 


1863,092 


"26 


317"8 


80° O 


— ,133 




317.7 


to e 


— ,270 




318.0 


90 — 


— ,297 


.18 


318.9 


90 — ' 


1863,20 


1"220. 


.318°10 




1855,43 


.1 


.320,82 


. . 8J. 



S. 1074. — Anonyme, A — 7,6, B = 8,5 blanches. 
1863,103 Sep. 136°3 40° D 

— ,138 Cun. 141.4 50 — 

— ,157 Cun. 131.7 50 — 

— ,215 Obi. 134,1 45 — 
1863,15 135°87 

S— D = +20°5. 

(V. Nole.) 



S. 1093. — Anonyme. A = 8,8, B = 8,9. 



1863,111 Obi. 

— ,253 0"7 

— ,305 Obi. 
1864,070 0"6 
1863,43 0«6. 

S-D =3 . . . 



1 10"9 
110.0 
106,9 
112,1 
I09"97 
. . . + I3°6. 



10" G 



(V. Mole.) 



S. I 

A = 3,0 jaun 
1862,719 

— ,730 

— ,743 

— ,752 

— ,762 

— ,782 
1863,138 

— ,155 . 

— ,168 

— ,193 
,305 

— ,322 

— ,344 

— ,365 
1863,03 
1854,87 



110. — «Gemrnorum. 

e vert clair. B = 4,0 id. 



5"25 * 

5.35 * 
5,44 * 
5,44 * 
5,42 * 

5.34 * 
5,26 * 

5.36 * 
5.38 * 

5.35 * 
5,60 * 
5,51 * 
5,44 * 
5,20 * 

5"381 
5,442 



241°4 * 
242.1 * 

242.1 * 
241,4 * 
241,7 * 
241,9 * 
240,3 * 

241.2 * 

242.1 * 

241.3 * 

241.4 * 

242.2 * 
242,1 * 
242,0 * 
241°66 
245,49. . 



10" G 

20 — 
10 — 
10 — 
10 — 
10 — 

60 B 

60 — 

60 - 

70 — 

10 G 

10 — 

10 — 

10 — 



1142. — Anonyme. 

1863,188 22"86 

— ,223 22,80 

— ,270 22,85 
,965 22,81 

1863,41 22"830. 

S— D = — l"o 



A — 7,6, I 
262°5 
262,0 
262,2 
261,3 
262°00 
. . — 13°9. 



: 10,1 

G 



S. 1157. — Anonyme. A — 8,2, 

1862,932 76" 4 

1863,092 257,3 

— ,157 1"29 256,1 

— ,245 1,30 257,3 

1863,11 1"295. . .256°77 

1857,91 1,2 ...254,43. 



B = 8,4. 
80° G 
80 — 
80 — 
80 — 

..3J. 



S. 1187. — Lyncis85. A = 7,1 , B — 8,1 blanches. 



1862,856 




57 


1 


70° 


D 


1863,075 


1"84 


55 


9 


70 




— ,111 


1,87 


55 


4 


20 


G 


— ,229 


1,87 


56 


4 







— ,300 


1,77 


56 


7 


10. 




— ,338 




56 


2 * 







1863.15. 


.1"837.. 


.56 


28 






1856,30. , 


1,6 


. .58 


96 


,5J 





S. 1196. 



c?Cai 



A — 6,0, 
A— 11 



« = 7,2, C = 7,2 bl. 



1862,779 

— ,856 

- ,927 
1863,062 

— ,075 

- ,089 

— ,103 

- ,135 



267' 


S 


70° 


IJ 


265 


7 


50 




264 





80 


G 


262 


6 


90 




263 


1 


90 




264 


7 


90 




2 63 


4 


90 




262 


9 


90 





10 - 



Suite de <J* Canon. 

1863,215 262°7 

— ,231 261.4 * 

— ,251 0"82 261 .2 * 

— ,267 262.2 * 

— ,286 0.71 261 .8 * 

— ,300 0,68 * 261 ,7 * 

— ,338 261.8 * 

1863,899 257°7 

— ,968 0"5» 256. L 
1861,059 0,6 256,4 

— ,108 253,6 

— ,163 253.3 

1864,04 0"5 . ..255°42.. 

1863,13 0,737. . .263,11. . 

1856,51 t.O ...289,30.. 

4 + B v 

i 

1862,779 5"60 140"4 

— .,856 5.68 139,1 

— ,927 5.47 140.2 

— ,971 5.62 141 .1 
1863,075 5. 38 140,7 

— ,103 5,45 140,6 

— ,215 5,34 141,2 

— ,251 5,45 * 140,7 

— ,300 5,30 * 141,0 * 

1863,05.' 5"477. . . 140°56 

1856,42 5,347. . .140,32. . 



80° G 
70 D 

80 — 
90 _ 
70 G 



70" G 
90 — 
80 — 
70 — 
70 — 
.5 J. 
IS — 
24 — 



10° D 

— 

50 — 

50 _ 

40 _ 
60 

■ — 

30 — 

60 — 



y'-S. 1202. P. VIII, 13. A = 7,2 blanche. B - 10,0. 
1863,089 2"43 327°8 30° D 

— ,149 2,57 327.1 40 — 

1863,12 2"500. . .327"45 

S— D = +0"2 — 8°9 



S. 1216. — 
1863,135 

— , 157 
-* ,223 

— ,245 

— ,272 

— ,286 
1864,163 



Anonyme. 
Cun. 
OW. 



= 6,6, 
158"8 
150,0 
153.4 
148.5 
150,0 . 
150,6 * 
146,6 



; 7,3. 
D 



Cun. 
Sep. 
DM. 

1863,35 1 5 1 " 1 3 

S— D = +36°0 

(V. Note.) 

S. 1230. — Anonyme. A = 8,0, B = 10,0. 
1863,965 29" 1 9 192°7 0" — 
1864,086 29,29 192,2 — 

1864,03 29"250. . . 192°45 

S— D = +1»2 —ft 



S. 1263. — Anonyme 
1862,960 
1863,1 16 
1864,070 
1863.38. 



A - 7,7, B — 8,8. 



28 


'91 


I7°9 


90° — 


28 


93 


18,2 


50 D 


29 


51 


18.4 


90 — 


29 


'117.. 


. ,18°I7 




23 


037. . 


. .16,99. 


. . 8J. 



S. 1273. — eHydrae. 
A = 4,2 blanc jaune. B = 7,9 oliv. ceodre*. 



3"53 
3,36 
3,52 
3,47 * 
1863,13 3"470. 



1862,927 
1863,075 

— ,267 

— ,270 



213°0 
214,7 
212,2 
211,7 
2I2°90 



1855,59 3,453. . .211,56. 



Anonyme. A = 8,5, 



1863,135 1"84 

— ,215 

— ,245 1,88 
1863,20 1"860. 

S-D = +0"5 



96° 4 

95,3 

93,3 
■95°00 
. . -14"4. 



30° G 
30 — 
30 — 
45 — 

. 9J. 

B = 11,0. 

90" — 
90 — 



90 — 



S. 1306. — <7 2 Ursae majoris. 
A — 5,1 jaune cl. B = 9,0 az. orange. 



1862,954 


3 


'23 


252°7 


10" G 


ie63,062 


3 


29 


252,2 


o — 


— ,"4 


3 


53 


251 .9 


— 


— ,'41 




20 


251.8 


40 D 


— ,226 


3 


21 


254.0 


40 — 


— ,297 


3 


40 


255.6 


40 — 


— ,338 


3 


14 


255. 1 


50 — 


— ,357 


3 


04 * 


254.8 * 


50 — 


1863,19 


3 


255. . 


253°51 




1855,64. , 


3 


749. . 


258,33. 


. . .12 J. 


- Anonyme. 


A 


= 7,0 


B 


7,3 blanc 


1862,954 


19 


81 


- 


30° D 


1863,062 


19 


72 


55.7 


30 — 


— ,t 1 4 


19 


76 


55. 6 


40 — 


— ,193 


19 


67 


55.9 


40 — 


— ,297 


19 


73 


55.6 


30 — 


1863,12. 


19 


738. . 


5 5 "72 




1855,17. . . 


19 


557. . 


.53,52. 


...4J. 



S. 1327. — Anonyme. A — 7,5 
A — B. 

1863,240 14"02 79"8 

— ,297 14,15 80.6 
1863,27... I'. 14"085 80"20 

S— D = — 2"1 — 1°0 

a— a 

1863,240 25"47 

— ,297 25,46 
1863,27 25,465. 

S— D = +0"4. 



9,5, C = .9,1 



40° G 
40 — 



26° 1 20" D 
25,8 20 — 
26°95 
...-t°5 



— 11 — 



— Lyncis 157. 


A 


7,0, B 


= 7,8 blanches. 


1862,856 1 


"7.1 


138° 8 


20° G 


1863,075 1 


, 67 


140)9 


30 — 


— ,149 




141.4 


80 — 


— ,229 1 


,36 


141.7 


80 — 


1864,070 1 


.63 


141 .0 


30 - 


1863,28 1 


"597. . 


. 140°95 




1855,51 1 


,3 


.136,41. 


. . . 5 J 



S. 1348. — Hydiae 116. A — 8,0, B = 8,2 bl. 
1863,089 1"70 328° 2 45° D 

— ,216 1.62 328.1 .40 — 

1863,15 1"660. . .328°15 

S— D = +0"6 — 6°2. 



S. 1364. — Anonyrae. A = 8,0 blanche. 



1863,149 16"50 

— ,204 16.43 
1663,18 16"465 

S-D = +1"; 

S. 1385. — Anonyme. 
1863,223 

— ,251 
1864,127 
1863,53. 



155°2 
155.0 
. 155°10 



B = 9,4. 
D 



8,5, B : 



"0 


352°4 


20° U 


.2 


351 ,7 


20 — 


.0 


348,8 


20 — 


"1 . . 


. .350°97 





S-D = — 9°2 

— Anonyme. A = 8,5, B — 9,2. 



1863,231 2"05 
1864,086 1,94 

1863,66 1"995. 

S-D = +0"3. 



316°8 
316,6 
316°70 
. . — 12°5. 



70 D 



. 1402. — Anonyme. A = 7,7, 
1862,856 23"07 98°3 
— ,960 23.07 98,5 
1863,114 22,95 98,2 

1862,98 :23"030 98°33 

1858,30 22,990 98,55. 

S. 1424. — "yLeoni 



B = 8,8 
20° G 



= 2,5 coul. d 


or 


B = 


; 3,2 id. plus 


fond. 


1862,782 


2 


'97 * 


109°4 * 


80 


G 


— ,790 


2 


86 * 


109,3 * 


90 




1863,338 


2 


87 * 


107,8 * 


80 


O 


_ ,344 


3 


11 * 


109,1 * 


80 




— ,357 


2 


81 * 


109,1 * 


70 




— ,365 


2 


78 * 


109,4 * 


80 




— ,382 


2 


74 * 


1 10,0 * 


80 




— ,401 


2 


73 * 


109,2 * 


90 




— ,409 


2 


89 * 


109.3 * 


80 


G 


— .426 


2 


81 * 


110.1 * 


70 




— ,450 


2 


86 * 


109,5 * 


80 




1863,28 


2 


857. . 


109°29 






1855,21 


3 


033. . 


109,16. 


..16J. 



S. 1457. — Anonyme. A = 7,2, 
1863,089 309°9 

— ,223 310,3 

— ,300 0"91 309,3 

1863,20 0"91 309"83 

1858,30 1 304,52. 



B = 8,3. 
50° D 
60 — 
45 — 

.AS. 



Anonyme. A — 7,0, B = 7,7 blanches. 

0" . . „ 

10 G 

90 . . 

io G 



.1). 

. .4 — 
. .6 — 

. .6 — 



1862,954 


4"03 


68°6 


1863,111 


4 


07 


69,5 


— ,357 


3' 


89 


71,0 


— ,976 


4 


60 


71,1 


1863,35, . 




'147. . 


. .70°05 


1858,29 


. .2 


877. . 


. .44,25 


1856,14'. . . 


. .2 


649. . 


. .25,71 


1855,14 . 


. .2 


'814. . 


. .16,15 


1854,55 . . 


. .2 


706. . 


.. 8,35 



S. 1523. — 
A — 4,0 Mane jaunt; ci. 



£ Uisae majoris. 
B — 4,5 jaune cendre clair. 



1862,779 


2"79 * 


98' 


8 




30° 


D 




- ,856 


2 


88 


98 


2 




30 






— ,932 


2,76 


.97 


4 




30 






1863,062 






98 







30 






— ,092 


2 


50 


97 







i» 






— ,103 


2 


58 


97 


6 




50 






— ,'41 


2 


55 


95 


7 




30 






— ,231 


2 


47 - 


95 


9 




40 






— ,251 


2 


53 


96 


6 




30 






— ,283 


_ 2 


51 * 


96 


5 




30 




. 2 ''.If) 


- ,297 


2 


70 * 


96 





* 


30 




■ S.J/ 


— ,308 


— 2 


55 * 


95 


7 




30 




- . ? . 7 e 


— ,319 


- 2 


33 * 


96 


2 




40 




— 2 . JS 


— ,401 


_ 2 


47 * 


96 







60 


G . 


. . 1 .31 


— ,409 


2 


46 * 


95 


7 


* 


60 






— ,431 


2 


52 * 


96 


7 




60 






— ,453 


2 


43 * 


95 


8 




45 






— ,472 


2 


51 » 


96 


3 




40 






— ,480 


2 


49 * 


96 


5 


* 


45 






1863,23 


. .2 


'557. . 


. .96 


66 








1856,05 


3 


176. . 


.113 


1 1 




. .25 J. 





S. 1536. — iLeonis. A = 4,8 Blanche, fl = 7,9 cend. oliv. 



1863,078 


2 


'55 


78°0 


70° G 


— ,103 


2 


51 


75.9 


70 — 


— ,135 


2 


62 


77,7 


80 — 


— ,223 


2 


50 


76,8 


80 — 


— ,344 


2 


50 


75,2 


80 — 


— ,365 


2 


44 * 


75.8 * 


80 — 


— ,382 


2 


45 * 


77,5 * 


70 — 


1863,23 


. 2 


'510. . 


.76"70 




1857,22 


. .2 


57 . . 


.78,31 . . 


..7J. 



S. 1588. Anonyme. A — 8,3, 



1863,297 15"27 

— ,401 16,20 

— ,976 15,43 
1863,56 15"300. . 

S— D = — 1«J 



57° 
57,6 
57,8 
67°63 . 
. . — 3°1 



B = 9,0. 
80° D 
90 . . 



13 — 



S. 1607. — Anonyme. A — 8,0. B = 9,0. 
1865,308 31"28 354" 9 50° G 
— ,319 31.43 355,1 50 — 

1863,31 31 .355. . .355°00 

S— D = — 1"5 +4°3. 



, 1647. — Virginia 191. A — 7,5, 
1863,116 2I3°3 

— ,229 1 "39 212.7 

— ,365 212,7 

1863,24 1"39 212°90 

1855,81 1.2 214,23. . 



B = 8,2. 

45° e 



8 J. 



1670, 




4 — 3 1 


B = 


: 3,2. 


1863,078 


4"31 


345°2 


10" 


D 


— ,116 


4.12 


344,8 


20 




— ,155 


4.16 


346,0 







— ,204 


4.40 


346,0 







— ,229 


3.96 


345,4 







— ,286 


4,09 


345,6 


10 


D 


— ,335 


4,01 


345,9 


10 




— ,344 


4,07 


346,3 


10 




— ,365 


4,00 


346,5 







— ,382 


3,93 


346,1 


10 


6 


— ,401 


3,95* 


346,0* 







— .407 


4,30* 


346,0* 


10 


D 


— ,426 


4,07* 


346,2* 


10 




— ,431 


3,94* 


346,1* 


10 




— ,448 


4,00* 


346,2* 


10 




— ,456 


4,05* 


345,9* 


20 




— ,472 


4,03* 


345,8* 


20 




— ,480 


4,14* 


346,2* 


10 




1863,33. 


.4"085 


. .345°90 






1856,11 . 


3.550 


. .351,03. 


.23 J. 



S. 1678. — Anonyme. A 
1863,078 

— ,130 

— ,267 

— ,456 



6,4 blanche. B 7,1 jaune. 



32"23 


204° 





0° . . 


32,27 


203 


9 


30 G 


32,05 


204 





. . 


32,11* 


204 


3 


. . 


32,177. 


.204 


05 




32,457. 


.205 







S. 1687. — 35 Comae Berenices. 
A = 6,3 jaune clair. B — 8,0 azur. C = 9,7 bleue. 
A-B 



l"25 
1,32 



1862,954 
1863,103 

— ,231 

— ,286 

— ,357 

_ ,453 1,33 

— ,456 

1863,26 1"300. 

1857,43 1,2. . . 



54" 3 


90° . . 


50,5 


90 . . 


52,3 


90 . . 


48,8 


10 G 


49,6 


40 — 


48,4 


20 — 


48,4 


10 — 


50°33 




45,09. 


.12 J. 



Suite de 35 Comae Berenices. 
A— C 

t862,954 28"37 125°9 0° . 
1863,456 28,43 124,6 90 . 
1863,20. . .. .28.400. . .125°25 
1857,81 28,417. . .125,80 3 J. 



S. 1711. — Anonyme. A — 8,7, 

1863,223 347" 9 

— ,251 1"28 348,9 

1863,24 1,28 348,40 

S-D = — 0"1 -7°5 



B = 9,5. 
10" D 
20 — 



S. 1728.— 42 Comae Berenices. A=6,0, B = 6,7 blanches. 



1863,103 


Obi. 


187° 


7 


0° 




— ,155 


Obi. 


5, 


1 





6 


— ,218 


Cun. 


190 


8 


20 


— ,229 


Cun. 


189 










- ,286 


Sep. 


189 


9 


10 


D 


— ,401 


Obi. 


191 


7 


10 


B 


— ,453 


Cun. 


189 


5* 







1863,23. . . 




189° 


10 







1757. — P. 


XIII. 127. 


A = 


7,2. 


A= 8 


1863,078 




59 


9 


60° G 


— ,286 


2"07 


58 





50 — 


— ,365 


1 ,89 


61 


2 


60 — 


— ,401 




56 


4 


60 — 


— ,453 


2,05 


59 


7 


45 — 


1863,32 . 


2,003 


. . .59 


04 




1855,65. . 


1,6 . 


. . .51 


55. 


. .6 J. 



S. 1785. — Anonyme. 



1863,089 

— ,135 

— ,231 

— ,251 

— ,341 

— ,385 

— ,492 



2"63 
2,64 
2,67 
2,76 
2,65 
2,64 
2,85 



1863,27 2"691 

1858,38 3,162 



A = 7,1. 
190° 7 
190,9 
190,6 
190,5 
190,4 
191,4* 
190,5 
, . ,190°71 
. . .185,12. 



B — 8,0. 
60° G 
50 — 
60 — 
40 D 



. 1819. — Anonyme. A == 7,4, B = 
1862,404 1"32 212°7 

— ,475 211,1 

— ,502 209,6 

— ,533 212,4 

1863,103 1,34 32,8 

— ,218 .... 32,4 
—,251 1.38 32,8 

— ,319 33,6 

— ,363 1,07 32,7 

— ,448 . . . .' 31,4 

— ,478 1,36* 34,3 

1863,01 1"294 32°35 

1857,82.' 1.1 41,62. 



30 D 
..5J. 

7,5 blanches. 

20° G 

20 — 

20 — 

10 — 

30 — 

30 — 

30 — 

30 — 

20 — 

30 — 

30 — 

. 10 J. 



13 



S. 1883. 



— Anonyme. 


A 


8,2, B — 


8,7 blanches. 


i Q e 'j i " i 
1853,^01 




63° 6 


50° G 


— ,453 1 


: : 


67i3 


60 — 


— ,478 1 


28 


66 , 7 


60 — 


1863 39 1 


200 . 


. . 65 87 






0. . . 


. .61,17. . 


.3 J. 


— Anonyme. 


A - 


7,3, B = 


7,6 blanches. 


1863,103 


'8 


261°1 


90" . . 


— ,303 1 





81,9 


80 G 


— ,448 


5 


265,1 


70 — 



1863,28 0"8 262°70 

1868,13 261,30. . 



— £Bootis. 


A : 


= 4,7 jaune clai 


. B 


= 7,0 rose 


1862,502 


5 


'60 


302 


6 


80 


D 


— ,530 


5 


77 


303 


2 


90 




— ,584 




62* 


303 


4* 


80 


6 


— ,598 


5 


61* 


303 


0* 


90 




1863,089 


5 


64 


303 


2 


20 


6 


— ,215 


5 


56 


303 


7 


20 




— ,251 


5 


62 


302 


5 


60 




— ,363 


5 


31 


303 


6 


80 




— ,401 


5 


45 


303 


5 


60 




— ,448 


5 


59 


302 


9 


60 




— ,472 


5 


66* 


303 


4* 


45 




— ,480 


5 


62* 


302 


3* 


40 




— .508 


5 


59* 


303 


2* 


60 




— ,604 


5 


62* 


301 


9* 


90 




1863,15, 


. . .5 


'590. 


.303 


03 






1856,37. 


. .5 


945. 


310,31 . 


.23 J. 



S. 1909. — 44 Boot'is. 
A s= 5,2 jaune clair. B = 6,2 jauue oliv. clair. 



1863,089 


4"79 


239°8 


45° D 


— ,215 


4,91 


238,5 


40 — 


— ,338 


4,72 


240,7 


40 — 


— ,360 


4,66 


238,7 


20 — 


— ,385 


4,47 


239,5 


40 — 


— ,492 


5,00 


240,0 


20 — 


1863,31 


4,758 


. .239-53 




1855,75 . 


. .4,587 


. .239,31 .'. 


22 J. 


S. 1932. — Com 


nae borealis. 




A = 


6,9, fi = 


7,2 tranches 




1863,141 




288°^ 


20" D 


— ,218 


1 "19 


290,2 


80 G 


— ,251 


1,09 


291,2 


70 _ 


— ,500 


1,26 


290,9 


60 — 


1863,28. . 


..1"180 


. .290°2J> 




1857,53 


. 1,2 


. .286,57. . 


.6 J. 



S. 1937. — !J Coronae bar. A = 6,0, B — 6,3 blanches. 
1862,428 

— 445 

— '524 

— '530 

— '543 

— '563 

— '574 

— '612 

— [617 

— 634 

— ,721 
1863^141 

— ,218 

— ,251 1 

— ,360 

— ,385 

— ,420 

— ,448 

— ,453 

— ,500 

— ,541 

— ,604 

— ,615 

— ,645 
1863,03. . . 
1858,52. . . 



0"6 


19°0* 


70" G 


0t6 


16,8* 


70 — 


0)7 


14,5* 


. 


O18 


14,2* 





1 7 


lfi,3* 


10 D 




16,1* 


10 — 


07 


17,0* 


1 — 










16,1* 


20 


7 


19,3* 


30 


* 








91 ' 1 * 


70 G 










9ft - 


on 

tn " 




n « 






Oi 1 


7ft 7* 




20 5 


70 


0,7 


20,9* 


30 D 


0>9 


19,6 


20 — 


0,8 


21,0 


20 — 




20,3 


30 — 


0,8 


22*4 


30 - 


0,7 


21,3* 


30 — 


1,0 


21,9* 


20 — 


-0"8l . . 


. . 19°04 






1 ,24. . 


. 10 J. 



S. 1938. 
A = 6,5 jaune clair. 



- P. XV. 74. 
B ~ 8,0 jaune cendre. 



1862,530 


Cun. 


20'4°5 


50 


D 


— ,563 


0"o? 


204,0 


30 




— ,574 


Cun. 


200,3 


40 




1863,089 


Obi. 


195,4 


80 


G 


— ,226 


Cun. 


197,7 


80 




— ,251 


0"5 


200,9 


80 


D 


— ,346 


0,7 


200,0 


80 


(1 


— ,360 


Cun. 


197,1 


80 


1) 


— ,420 


Obi. 


196,9 


80 


G 


— .431 


Obi. 


193,0 


45 


I) 


— ,448 


Cun. 


191,5* 


70 




— ,453 


Cun. 


195,0 


45 




— ,475 


Cun. 


191,0* 


60 


G 


— ,500 


0,5 


199,0 


40 


I) 


— ,615 


0,5 


198,6 


45 




1863,22 


. . .0"5. . . 


. .197°66 






P. 


XV. 74 et 


fi Bootis. 






1863,089 


108"48 


17I°32' 






— ,404 


108,37 


171 42 






1863,25 


.108,460 


. .171°36'9 







(V.Nole). 



S. 1954. — JSerpentis. 
A = 3,9 blauc jaune clair, 5,6 jaune cendre cl. 



1863,218 


3"07 


19T3 


10° C 


— ,346 


3,31 


192,7 


. . 


— .453 


3,14 


192,4 


. . 


— ,530 


3,26* 


193,0 


10 G 


— ,606 


3,21* 


191,6 


10 D 


1863,43 


3"198. 


. 192°20 




1855,95 


3,261. 


.194,36. 


.22 J. 



— 14 — 



S. 1957. — Auonyme. A = 8,2,' 
1863,478 1"55 155°2 

— ,497 1.52 155.5 

— ,552 156.4 

1863,51 1"535. . .155°70 

S— D = +0"! —7 



30 
40 



D 


1863,467 


2"83 * 


190° 9 * 




— ,475 


2.64 * 


190,5 * 




— ,500 


2.93 


190.7 




— ,711 


2.87 * 


190,6 * 




1863.09. . . 


2"759 . . 


.190'06 




1856,53. . . 


2.570. . 


.181,72. 



S. 1967. — yCoionae lior. A = 4,0, B = 6,5. 
1862,546 Con.? 298°0 60° D 
— ,565 ■■ 294,2 60 — 

BBfe*' ■'— -'',574 286 ' 6 60 — 

1862,56 292°90 

(V. Note.) 



a = 4,9. e = 



1862,546 

— ,549 

— ,571 
1863.218 

—i ,303 

— ,448 

— .453 

— ,478 

— ,480 

— ,513 

— .530 

— ,563 
1863,22. : 
1855,69. . 



1998. 
6,0 
A 
Clin. 



— ^Librae, 
blanches. C : 
B. 

317°6 * 
322,4 * 
315,1 * 
327,3 
323,0 
323,5 
320,0 
321,3 
318,9 
321,8 * 
324,7 * 
318,1 * 



40" V 

40 — 

40 — 

20 — 

30 — 

30 — 

40 — 

30 — 

40 — 

30 — 

30 — 

40 - 



Suite de ffCoronae bor. 



,321°14 

. 51,23 6J. 





(V. Note.) 










A + B_ r 








2 








1862,546 


7"21 


70' 





70° G 


— ,571 


7,08 


70 


3 * 


60 — 


1863,448 


7,01 


71 


2 


70 — 


— ,480 


7,31 


70 


7 


70 — 


— ,663 


7.16 * 


70 


1 * 


70 — 


1863,12. . . 


7"154. . . 


70 


46 




1855,68. . . 


7,112. . . 


71 


62. . 


..6 J. 



S. '2032, — ffCoroiiae bor. 



blanc jaune 


el. 


B = 


7.0 




dre. 


C = 


1862,431 


2 


73 * 


189 


5 * 


70° 


G 


— ,453 


2 


84 


190 


7 


40 


V 


— ,565 


2 


80 


188 


* 


10 


G 


— ,612 


2 


79 


189 





40 


G 


— .636 


2 


84 


189 


6 


40 


D 


1863,149 


2 


63 


189 


9 


45 


G 


— ,226 


2 


75 


189 


6 


60 


G 


— ,251 


2 


69 * 


190 


* 


45 


D 


— ,346 ' 


2 


65 


190 


8 


70 


G 


— ,431 


2 


74 


191 





40 


D 



45 Z 

60 6 

60 I 

40 I 

. .2?3. 



1862,565 51"18 88°3 
_ .636 50,91 88,4 
1862,60. 51"045. . . ,88°35 



S. 2055. — AOphiuchi. 
4,1 blanche. B — 5,4 blanc cendre. 



1862,412 
_ ,478 

— ,519 

— ,565 
_ ,584 

— ,609 

— ,735 
1863,218 

_ ,346 

— ,480 

— .563 

— ,612 

1862,93 1"442. 

1857,04 1,2 . 



1.47 
1.44 



1.37 
I ,44 
1 ,49 



S. 2084. 
1862,483 
_ ,497 
~- ,505 

— ,516 

— ,530 

— ,543 

— ,560 

— ,671 

— ,579 

— ,746 
1863,475 

— ,480 

— ,492 

— ,530 



1863,49. 
1862,53. 
1858.25. 
1856,52. 
1854,99. 



Simple 
Cun ? 



(V. Note.) 

342' 



17 


5 


20" 


G 


13 


5 


10. 




19 


9 


10 




19 


5 


20 




19 


6 


20 




17 


4 * 


20 




20 


2 * 







20 


7 


10 




20 


6 


10 




21 


7 


20 




21 


6 


20 




23 


1 


10 




. 19 


61 






.15 


36. . 


.19 J 






3,0 jaune. 


360 


'8 * 


50" 


G 


361 


5 * 


50 




361 


7 * 


50 




359 


5 * 


45 




359 


8 * 


50 




364 


1 * 


50 




364 


9 * 


40 




362 


1 * 


40 




361 


! * 














343 


.4 * 


30 




341 


.9 * 


30 




343 


.2 * 


40 




341 


. 3 * 


30 





69, 



45... 4 J. 
71. . . 9: 
43. . .13 : 

18. . .15 : 

46. ...13 = 



S. 2106. — Auonyme. A = 6,5, B = 8,0. 
1863,497 0"5 320"0 45° D 

— ,563 322.6 45 — 

1863,53 0«5 321°30 

S— B = — 16°2. 



S.21 >7.— Herculi s 167. A = 6,3 Hanche. 
1862,445 
— ,563 



— ,565 

— ,634 
1863,226 

— ,283 

— ,346 

— ,475 

— ,500 



186"! 
19;, 5 
194.4 
186.9 
187,7 
189.1 
190,9 
186,3 
190,8 



B = 9,0 sombre. 
60" G 
40 D 

40 — 
30 — 
60 G 

50 — 
50 — 
50 — 
30 — 



S. 2199. — Anonyme. A — 7,4, 

1862,754 I01°5 

— ,784 1"56 102.5 
1863,231 1,58 101,0 

— ,456 1,81 100,8 

1863,06 1"650. . . I01°45 

1858,44 1,4 ...104,25. 



B = 8,4. 

0° . . 
20 D 

10 G 

20 — 
. .4 J. 



(V. Note.) 

1863,00 o"93 . . . T+essae- - •- f1§ *&£ 

1856,54 1 178,45 . . . .5.1. 



- P. XVI. 270. A = 6,1 
1863,218 

— ,453 

— ,497 1"30 

1863,39 1"30. . . 

1856,08 1,1 ... 



blanche. R — 8,2 cendre. 
147"7 40° D 
147,5 40 — 
147,4 30 — 
1 47"53 

146,30 7.1. 



S.;2120. — Herculis210. A : 



6,8 blanche. B = 9,7 



1862,428 


3"18 


279°3 


30° 


B 


— ,445 


3,00 


278,9 


40 




— ,565 


2,77 


277,9 


50 


G 


— ,617 


3.18 




60 




1863,226 


2,99 


276,5 


40 





— ,283 


2,95 


276,2 


30 




— ,346 


2,83 


276,5 


30 




— ,470 


3,11 


275.6 


45 


G 


— ,492 




275,6 


50 




— ,554 


3.06 


274.2 


. 45 






Of. Note.) 






1863,04 


3"008. 


.276°84 










.292,69. 


. .10J. 


1855,51 


. .2,855. 




2 





S. 2130. — jttDraconis. A : 



B = 5,6 blanches. 



S. 2253. — Anonyme. A = 7,5, B = i0,2. 
1863,453 16"47 80°0 70° G 

— ,494 16,55 80,4 60 — 



1863,47 16"510. . . 



80' , 20 
. . — 0°2. 



s. 


2262. — I 


Ophlncbi. 




5,9 blanc 


jaune cl. 


B = 7,0 


ilaiic cen 


1862,445 




243° 1 


60° G 


— ,519 




244,6 


60 — 


— ,571 


1"36 


244,8 


60 — 


— .617 




244,2 


70 — 


— .647 




245,0 * 


70 — 


— ,724 


1,33 * 


243,6 * 


60 — 


— ,738 


1 ,40 * 


245,3 * 


70 — 


1863.346 




244,5 


70 — 


— ,480 


1.45 


245,6 


70 — 


— .530 




244,0 


70 — 


— ,623 


1,38 


245,2 


70 — 


— ,653 


1,40 * 


244.1 * 


80 — 


— ,708 


1.48 • 


245,4 * 


70 — 


1863,05 


. . . 1"400. 


.244"57 




1857,24 


1,2 . 


.240,73. 


. . 19J. 



1862,790 


2 


74 * 


3°3 * 


80" G 


— ,820 


2 


73 


2,2 


90 — 


1863,331 


2 


61 * 


1,9 


90 — 


— ,360 


2 


57 * 


2,4 


90 — 


— ,486 


2 


52 * 


2,3 


90 — 


1863,14 


. 2 


'634 


2°42 




1854,89 


. 3 


005. . . 


. .7,91 . . 


. 15 J. 



S. 2145. — Anonyme. A — 7,5, B . 10,0. 
1863,365 11"39 177"6 40" B 
— ,450 11,25 178,8 45 — 

1863,41 11"320. . . I78°20 

S-D = +1"5 +4°0. 



S. 2190. — P. XVH. 163. A = 
1863,365 10"19 
— ,409 10.18 

1863,39 10"I85. . 

S— D = 



6,0 blanche. B = 9,5. 

22°8 30" G 

23,2 10 — 
.23°00 
. . — 10"2. 



— "OOphiuchi 




A = 


4,6 jaune. 


8 = 


1862,445 


5 


'56 


107"6 


60° D 


— .519 ■ 




80 


107,1 


70 — 


— .571 


5 


90 


105,5 


70 — 


— ,595 


5 


63 


104,6 


80 — 


— ,617 


5 


74 * 


105,7 


60 — 


— ,636 


5 


78 * 


105,5 * 


60 — 


— ,702 




66 * 


105,2 * 


70 — 


— .730 


5 


76 * 


105,4 * 


70 — 


— ,781 




71 * 


104,8 * 


80 — 


1863,218 




51 * 


104,2 * 


70 — 


— .346 


5 


44 


104.8 


60 — 


— ,4tH 




69 


103,8 


70 — 


— ,480 




72 


104.8 


80 — 


— ,533 




64 


104,5 


80 — 


— .554 


5 


70 


103.7 


80 — 


— ,623 


5 


69 


104,3 


80 — 


— ,697 




52 * 


103,8 * 


70 — 


— .716 


5 


54 * 


104.0 * 


80 — 


1863.06 




666. 


. 1 04"96 




1857,43 


6 


317. 


■ 1 10,43. . 


. 14.1. 


1854.32 


.6 


334. 


■ 1 14,41 . . 


.17 — 



— 16 — 



— Hcrcults 417. A = i 

1862,546 - 

— ,773 



,8 jaune 
235°8 
234,1 



B == 7,8 azure. 
50° G 
30 — 



2382. 



1863,533 


1' 


24 


233,7 


30 — 


t862 95 


1 


'24. 


234°33 




1857 64 


1 


... 


236 06 . 


. .8J. 


— 4 f. Lyrae. 


A 


= 5,2 


Iilanche. 


B — 6 1 cend. 


1862 497 


2' 


92 




80° G 


— ^576 


2 


96 * 


19,3 * 


80 — 


— ,724 


3 


22 


19,1 


45 D 


— ,773 


3 


01 


19,7 


40 — 


1863,283 


3 


01 


19,6 


90 . . 


— ,478 


3 


13 


19,1 


45 D 


- ,535 


3 


04 


19,5 


80 G 


— ,850 


3 


07 * 


19,5 * 


40 D 


1863,09 


.3 


'045. . 


.19°35 




1855,44 


.3 


259.. 


.20,12. . 


.8J. 



S. 2420. 



- o Draconis. 


A 


— 


4,7 coul. d'or 


B ' 


1 862,880 


3 1 


38 


340 n 9 


40" G 


- ^51 


30 


76 


340,4 


60 — 


1863,226 


30 


91 


340,6 


80 — 


— ,486 


31 


00 


340,8 


70 - 


1863,14. . . . 


31' 


012 


. . ,340°67 




1858,21 . . . 


30 


930 


. .341,57. . . 


.3J. 



S. 2424. 



S. 2383. 



5 Lyrae. A = 5,0, B ss 5,3 blanch 



1862,497 


2 


'65 


143°l 


10° G 


— ,579 


2 


48 * 


144,1 * 


10 — 


— ,724 


2 


42 


144,5 


80 - 


- ,773 


2 


46 


143,4 


80 — 


1863,283 


2 


49 


144,9 


30 — 


— ,478 


2 


33 


144,7 


80 — 


— ,535 


i 


64 


144,2 


30 — 


— ,850 


1 


36 * 


142,9 * 


80 — 


1863,09 


. ,2 


'479. 


.143 r 97 




1854,53 


. .2 


661 . . 


.147,04. . 


. . 1 1 J. 



Suite tie 4 ct 5 Lyrae. 
A— A'. 



1862,582 


207"58 


172 


50' 1 


* 


— ,593 


207,63 


172 


49,6 


* 


— ,773 


208,05 


172 


44,0 




— ,853 


207,52 


172 


44,4 




1863,450 


207,57 


172 


53,6 


* 


— ,635 

— ,654 


207,48 


172 


54,5 


* 


207,44 


172 


49,7 




— ,850 


207,62 


172 


47,5 




1863,15. . . 
S-D 


207"672. . 


.172°49'2 




= + 0"59. 




-0°3' 





A. 4£Lyrae. 

1862,863 

1863,450 145"15 

— ,554 145,57 

— ,850 

1863,43 145"443 



D = 10,1. 

134°50' 

134 44 

135 
134 30 
I34°45'9 



A'. 5Lyrae. 

129"15 
129,22 



1862,853 
1863,450 

— ,554 

— ,850 

1863,43 129-223. 



1). 

36° 31' 
36 49 
36 44 
36 43 
.36°4I'8. 



— HAquilae. A = 5,0 jaune cl 

1863,404 17"47 252°7 

— ,450 17,48 251,8 

— ,494 17,42 252,1 

— ,554 17,34 252,0 

1863,48 17"427. . .252°15 

S— D = — it + 10°5. 



B = 9,2 aaur- 
70" G 
80 — 
70 — 
80 — 



S. 2437. — Anoriyme. A = 7,9, B - 
1862,571 0"7 69° 8 

— ,702 0,7 72,0 
1863,478 1,0 71,6 

— ,494 1,0 72,5 
1863,06 0"8 71"47 

S— D = — 9»4 



: 8,5 jaune cl. 

70° G 
70 — 
50 — 
60 — 



S. 2509. — P. XIX, 108. 
A = 7,1 jaune -Clair. B = 8,2 jaune ccndre. 



1862,582 

— ,738 

— ,784 
1863,338 

— ,456 
1862,98. . 
1858,13. . 



1 ,0 
0,8 
I ,0 

0,8 



340"1 
346,8 
348,5 
341,5 
342,0 



0"8 343°78 

.1 341,66. 



80" D 
60 G 
50 — 
80 D 
80 — 

. .5J. 



S. 2549. — Anonyme. 
= 7.7, JS = 7,7 hi. jaune cl, 
A-B. 

1863,502 49"13 277°1 

— ,513 48,88 277,1 
1863,51 49"071 . . .277°10 

S-D = +1"7 — 1°4. 

a -a 

1863,502 22"37 289"3 

— ,513 22,37 289,7 
1863,51 22"377. . .289°50 

S-D = +1"1 -1°7. 

B-C. 

1863,602 27"47 87°3 

— ,513 27,48 86,9 
1863,61 27"484 87°10 

S— D = +0M9 — 2°3. 



C = 



50° G 
60 — 



20° C 
20 — 



17 



S. 



2576. — Anonyme. 
1863,283 3"35 
— ,420 3,20 

1863,35 3"275 

1858,02 3.495 

S-D = — 0"3 



I28°4 
129>3 

128°85 
.310,80. . . 
. . . — 10"0. 



S. 2579. — dCysni. 




It! anchc. 


ft 


7,6 cendre- 


1862 63 1 




357" 7 * 


70° 


G 


— J02 




353,7 * 


70 




— ,738 




354 , 6 * 


10 


D 


— ,746 




354,6 * 


10 


G 


— ,949 




356,3 * 


80 


D 


1863,283 


1"56 


354,8 


70 


G 


— ,420 




358,7 


80 




— ,475 


1 .63 


357,3 


70 




— ,615 


1 .56 


354,2 


90 




— ,719 




353,4 * 


70 


G 


— ,880 




356,2 


80 


D 


— ,902 




353,7 


80 




1863,27.. 


...1"583. 


.355"43 







(V. tfnfaVJ 



Anonyme. 



B = 9,7, € — 10,5. 



A = 7,0 
A—B. 
5"46 I22°8 40° G 
5,44 123,3 30 — 

1863,51 5"450. . .123°05 

S — D = ~3°9. 

A-C. 
37"92 213° 1 ,60° D 
37,68 213,3 60 — 

1863,51 37"800. . .2I3°20 

S-D = +5"7 -3"6 



1863,486 

— ,535 



1863,486 
— ,535 



I. 2708. 



— Anonyme. 

1862,579 

— ,636 

— ,773 
1863,407 

— .711 



18"20 
18,19 
18,41 
18,36 
18,39 



6,8 jaune cl. B = 8,5 azure. 

G 
D 



337°0 
337,2 
337,4 
336,7 
337,0 



40° 
80 
80 
40 
80 



1863,02. 
1867,38. 

1855,13 15,914. . .339,15. . 



. 18"3I0. . .337"06 
.16,693. . .338,60. 



S. 2734. — Anonyme. A — 8,2, 
1863,519 26"75 188",1 
— ,557 26,70 187, 8 ( 

1863,54 26"725. . . 187,95 

S— D = — 1"8 +6°2. 



. 9J. 
.10 — 

It =; 9,2. 
10° D 
. . 



A = 6,2. fi 



S. 2737. eEquulei. 
= 7,1 blanched. C : 



7,5 az. cl. 





A- 


B. 




1862,500 


0"5 


283" 5 


80° D 


574 






HQ 




o'^ 


28" 




790 


0,8 


284 ,0 


70 — 


1862,64 


. . .0»6. . 


283"87 




1856,36. . . 


. . . 1 


. .282,95. 


. . 16J. 




A + B 


— c 






2 






1862,500 


10"53 


77°5 


70° G 


— ,574 


10,81 


75,4 


70 — 


— ,702 


10,97 


75,7 


90 . . 


— ,790 


11,02 


76,1 


70 — 


1862,64 


10"832. 






1856,15. . . 


. 10,575. 


. . .76,24. . 


. . 1 4 J. 



S. 2744. — Anonyme. 
A — 7,0 Manche. B =: 7,8 cendre clair. 

1862,746 1"53 177° 9 0° . . 

— ,815 177,7 . . 

— ,886 176,3 . . 

1863,497 178,2 .. 

— ,601 1,58 177,3 10 D 

— ,888 1 ,39 * 177,9 * . . 

1863,24. ..... 1"500. . .177°55 

1857,32 1,2 ...179,97 4J. 



S. 2746. — Anonyme. A = 7,5 , B = 9,0. 
1862,954 0"8 284° 4 40° G 
1863,711 0,8 283,0 40 — 

1863,33 0"8 283°70 

S-D +7°S. 



S. 2758. 



61 Cygni. 


A : 


= 5,2 


jaune. B 


= t 


,2 


1862,582 


18 


'21 


109™ a 


10" 


D 


— ,63 1 


18 


33 


109,5 


10 




— ,721 


18 


36 


109,6 


10 




— ,732 


18 


53 * 


109,5 * 


10 




— ,754 


18 


30 * 


109,4 * 


10 




— ,787 


18 


44 * 


109,3 * 


20 




— ,902 


18 


37 


108,9 


50 


G 


— ,987 


18 


37 * 


109,3 * 


50 




1863,283 


18 


38 * 


109,5 * 


10 


U 


— ,346 


18 


29 


109,7 


10 




— ,475 


18 


38 


109,8 


10 




— ,494 


18 


43 * 


109,7 * 


10 




1862,97 


.18 


366. 


.109°50 






1857,59 


17 


618. 


■ 107,86. . 


.11 J. 


1854,98. . . 


.17 


291. 


105,69. . 


. 9 






- 18 - 



— Anonyme. A zz 


7 4 B 


— 8,2 blanches. 


1865,579 


10"1 1 


225° 1 


80°. D 


— 631 


10,23 






— /754 


10,21 


225,2 


80 — 


1863,420 


10,00 


224,4 


80 — 


— ,711 


10,05 


224,5 


10 — 


1863,02 


. .10"120. 


.224°66 




1857,08 


. .10,522. 


.225,01 


. . .10 J. 



S.2777. — JEquulei. A — 4,7 blanche. B = 10,7. 



1862,628 


33"29 


27° 4 


10° 


G 


— ,647 


33,43 


27,4 


30 




— ,746 


33,76 


26,9 


20 




— ,815 


33,77 


27,2 


20 




1863,467 


33,62 


26,7 


20 




— ,522 


33,95 


27,6 


10 




— ,705 


34,10 


26,3 


30 




— ,878 


34,07 


26,8 


30 




1863,14 . 


.33'"762. . 


. .27°04 






S-D 




(V. Note.) 







S. 2799. 



i 



— Pegasi20. 


A = 


7,2, B 


= 7,6 blanches. 


1862,582 


1"42 


317°5 


50° D 


— ,647 


1,43 


318,5 


50 — 


- ,724 ' 


1,39 


317,7 


50 — 


— ,762 


1,55 


318,1 


45 — 


1863,497 




317,7 


70 — 


— ,563 




317,2 


50 — 


— ,883 


1,43 


316,3 


50 — 


1863,09 


1"444. 


.3I7°57 




1856,10 


1,2 . 


.139,82 


... 9 J. 



S. 2822. — ftCygni. 



= 5,4 jauae 


cl air. B 


= 6,7 cendre oliv. 


1862,582 


4" 13 


II6°7 


70" 


— ,732 


4,50 


116,0 


10 » 


— ,776 


4,67 * 


115,9 


60 G 


— ,823 


4,49 * 


115,8 


30 D 


1863,420 


4,48 


116,8 


10 — 


— ,533 


4,17 * 


117,2 


70 G 


1862,98 , , 


4"407. . 


116"40 




1855,62 


4,659. . 


116,41 . 


. 17J. 



S. 2849. — Anonyme. A = 8,2 , 
1863,888 1"3 264°5 
— ,935 1,5 263,5 

1863,41.1 l"4. . . . .264°0 

S-D —8 



B = 11,0. 

70° G 
80 — 



S. 2865. — Anonyme. A = 7,2, B = 8,2. 
1863,505 18"08 181° 1 50° D 
— ,620 18,09 181,5 40 — 

1863,56 18"085. . .181°30 

S— D = +1"7 +6°2. 



S. 2877. — P. XXII. 33. A = 



jaune. B =E 1 



1863,530 8"94 

— ,541 8,96 

— ,935 9,09 
1863,67 8"997. 

S— D = + 1«7 



341°8 40" 
342,1 30 
342,7 30 

,342°20 

. . . +25°7. 



. 2895. — Anonyme. A = 8,2, B = 10,2. 
1863,530 5"90 21°8 0° . . 

— ,711 5,75 23,8 20 D 

— ,935 5,93 23,8 10 — 
1863,73 5"860 23"13 

S— D = +1"0 — 17°0. 



S. 2900. — 33Pegasi. 
6,0 blanche. B = 9,2. C — 8,7 azure. 
A-B. 



1862,721 

— ,820 
1863,497 

— ,968 



1863,25 2"252. 

S -D = 



179°6 
175,0 
176,6 * 
179,1 * 
!77°57 
-0"2 — 2°8 

a— a 



2"40 
2,10 
2,33 * 
2,18 



D 



1862,721 

— ,820 
1863,497 

— ,968 



60"37 
60,52 
60,62 
60,63 



1863,25 60"555. 

S-D = +4*0. 



334° 1 
334,4 
333,9 
334,0 
.334°10 



50* D 
10 — 
40 — 
45 — 



S.2909. — .fAquarii. A = 4,0, B = 4,4 blanches. 



1862,582 


3 


'65 


339 


8 


30° D 


— ,628 


3 


74 


340 


3 


30 — 


— ,686 


3 


68 


338 


9 


10 — 


— ,724 


3 


42 


339 


3 


20 — 


— ,746 


3 


54 


339 


7 


20 — 


— ,790 


3 


40 


339 


2 


10 — 


— ,886 


3 


52 


339 


4 


20 — 


— ,929 


3 


48 * 


339 


* 


10 — 


— ,943 


3 


35 * 


338 


6 * 


30 — 


1863,494 


3 


52 * 


339 


2 * 


30 — 


— ,563 


3 


41 


338 


5 


20 — 


— ,653 






338 


7 


20 — 


— ,705 


3 


36 


338 


6 


20 — 


— ,809 


3 


69 


338 


6 


10 — 


— ,932 


3 


55 * 


337 


8 * 


10 — 


1863,14 


. .3 


'522. 


.339 


04 




1856,64 


.3 


645. 


.343,04. . 


. . 25 J. 



S.2915. — Anonyme. 
1863,557 12"19 
— ,935 12,22 

1863,75 12"205 

S — D = 0.... 



A = 8,5, 

159° 1 

158,6 
. ,158°85 
— 10°2. 



8,7. 
D 



— 19 



S. 2928. — Anonyme. A = 8,0, B = 8,3. 

1862,738 4"43 3I9"3 45° D 

— ,886 4.28 320>3 45 — 
1 — ,929 4,49 318.5 40 — 

1863,883 4,35 139,3 40 — 

1863,11 4"387. . .319"35 

1858,04 4,550. . .318,95 4J. 

S. 2934. — Anonyme. A = 7,7, 8 = 9,3. 
1863,645 1"20 167° 50° D 

— ,883 1,23 163,6 30 — 

— ,935 163,5 50 — 

1863,82 1"215. . .164°70 

S-D = -23°1. 

S. 2943. — T Aquarii. A — 6,0 blanche. B = 9,2. 
1863,971 28"50 * 1I4°9* 70° D 

— ,992 28,46 114,4 80 — 
1863,98 28"492. . . I14"65 

S — D = -2"2 +2°4. 



S. 2944. — P. XXII, 219. 



A = 7,0, B : 



: 7,5 blanches. 
A — B. 



1862,595 


3' 


68 


250° 1 


70° G 


— ,647 


3 


78 


250,6 


70 — 


— ,815 


3 


59 


250,7 


70 — 


1862,68 


3 


'683. 


-250°47 




1857,90. . . 


3 


920. 


.250,57. 


. .4J. 



a- a 



1862,595 


50 


'63 


146°6 


30° D 


— ,647 


50 


65 


146,7 


30 — 


- ,815 


50 


66 


146,7 


30 — 


1862,68 


. .50 


676 


..I46°67 




1857,90 . 


. .51 


482 


. .148,45 


...4J. 


S. 3008. 


P. 


XXIII, 69. 




7,0 bl. rouge clair. 


B = 8,0 


jaune cendre. 


1862,595 


5' 


49 


263°4 


90° . . 


— ,738 


5 


75 


263,2 


80 G 


— ,762 


5 


71 


263,3 


80 — 


— ,886 


5 


45 


262,5 


80 U 


1863,612 


5 


70 


262,4 


80 a 


— ,883 


5 


46 


262,5 


90 — 


1863,08. . 


. .5' 


593 


. . 262°88 




1858,02. . . 


. .5 


857 


. .264,75 


...4J. 



S. 3046. — Anonyme. A = 8,0, B = 8,7. 
1863,891 2"87 240° 5 60° G 

— ,940 2,94 241,6 60 — 

1863,92 2"905. . .241°05 

S— D = +0"4 +8°8. 



S. 3062. 



S. 4. 



— Anonyme. A = 6,8 jaune cl. B =7,9 oliv. clair. 

1862,574 l"56 263°2 20° G 

— ,612 262,5 . . 

— ,702 1,50 263,8 . . 
_ ,691 264,8 20 D 

— ,730 263,1 10 — 

— ,773 263,0 10 — 

— ,787 263,7 10 G 

— ,823 264,0 20 D 

— ,929 1,40 264,4 30 — 
1863,081 262,9 10 — 

_ ,116 1,39 * 264,2 * 10 — 

— ,420 265,7 . . 

— ,516 1,35 265,2 10 D 

— ,620 1 ,51 266,0 10 G 

— ,708 1,47 266,1 .. 

— ,875 1,47 266,2 .. 

— ,883 1,43 266,6 10 G 

— ,971 1,43 266,0 10 — 
1864,092 1,31 * 265,8 * 20 D 

— ,122 1,43 266,5 — 

1863,25 1"437. . .264°68 

1856,28 1,2 ...250,33 25J. 



S. 3127. — dHerculis. 



A — 3,1 jaune clair. 


B = 8,5 bleu. 


1862,735 


20"41 


179°8 


40° D 


— ,746 


20,62 


179,1 


40 - 


— ,773 


20,65 * 


179,2 * 


40 — 


— ,784 


. 20,51 * 


179,4 * 


40 — 


1863,226 


20,63 


178,9 


40 G 


— ,294 


20,45 * 


179,9 * 


30 D 


— ,450 


20,47 


179,9 


30 — 


— ,511 


20,45 * 


179,1 


45 — 


— ,705 


20,33 


179,2 * 


30 — 


1863,14 


,20"502. . 


,179°39 




1856,26 


. .21,627. . 


.178,03. . 


.14 1. 



Appendice I. 
56 Andromedae. = 5,7 jaune cl. B = 5,9 jaune. 



1863,538 
— ,973 
1864,166 



181"59 * 
181,47 
181,32* 



30l°35' * 
301 23 
301 22 * 



1863,89 181"514...301°26'7 

S— D = +3"98...— 0°64'. 



S. II. — dV-Tauri. A = 4,6, B = 5,5. 
1863,987 430"60 192"31' 
1864,105 430,29 192 32 

— ,114 431,13 192 29 

— ,162 430,15 * 192 35 * 



1864,09 430«700. . 

S— D = +3"0... 



192°3I'6 
+ 0°H'. 



20 



S. I. 



Appendice II. 
40 Eridani. A ' 8,0 blanc jaune clair. B = 9,S 
1862,721 81"31 105°49' 

— ,779 81,82 105,45 

— ,990 82,17 105,36 
1863,130 81,99 !05,52 

— ,878 82,63 105,35 

— ,990 82,59 106,10 
1864,083 82,60 105,45 

— ,157 82,05 * 105,55 * 

(V. Note.) 

1863,47 82"I73. . . 105°49'0 

S— D = — 1 "3 1 . . . — 1"27' 



S. 2. — aTauri. A = 1,0, B = 10,5. 
1862,940 I12"62 35" 3' 
1863,075 112,70 34 54 
1864,108 112,53 34 43 

1863,37 112"658 34°53'2 

S— D = +3"62 -l"7'. 

(V. Note.) 



S. 3. — AAurigae. A •= 5,0 jaune. B = 9,5. 
1864,083 114"5I 18" 16' 

— ,105 114,29 18 23 * 
— ' — ,122 114,26 18 32 

1864,10 1I4"387 I8°23'8 

S— D = +11"79. . 10°58'. 
(V. Note.) 



S. 4. — 


aGeminorum. 


A — C = 


1862,735 


72"80 


163° 4' 


— ,815 


72,49 


163 7 


— ,891 


73,04 


163 29 


— ,940 


72,82 


164 18 


— ,971 


72,71 


163 40 


1862,87. 


72*796. . 


.163°31'5 


S- 


D = +0"25. 


.. + 1°2'. 




B—C. 




1862,815 


72"21 


158° 24' 


— ,891 


72,09 


158 43 


— ,940 


71,59 


159 15 


— ,971 


71 ,77 


158 34 


1862,90 


71 "938. . 


. 158°44'0. 



9,6. 



Deux doubles n n u v e 1 1 e s , trouvees 
par M. le Prof. Peters, 
30Eridani. A r: 6,3 blanche. B = 10,5. 
1864,059 8"07 I36°3 45° D 

— ,086 6, 16 134,5 50 — 

— ,1 14 134,6 45 — 

_ ,119 8,17 135,2 50 — 

1864,09 8"133. . -135"15 

Je soupconne fort que / est ublongue en 165°. 



Bradley 757. A — 6,6, B = 6,8 blanches. 
1864,059 1"38 I72°2 10" D 

— ,086 1,37 170,9 10 — 

— ,119 171,8 10 — 

— ,163 1,39 171,1 10 — 
1864,11 , l"380. . . I71°50. 



Trois doubles de Dorpat^ que dans la revue 
j'ai trouvees triples. 
S. 2479. - Cygni 4. 
A double = 7,0 blanche. C — 9,7. B = 10,0. 
A—C. 

1863,486 Cud. 46"8 

— ,620 ■ 42,4 

— ,880 s • 37,9 
1863,66 42"37 

A + C 



30° D 

30 — 
50 — 



-B 



1863,486 



6"72 



34" 9 50" D 



S. 2214. — Anonynie. 
A = 8,5, A = 9,5, C = 11,0 nouvelle. 
A—B. 

1863,615 I9"49 213" 1 40° D 
B — C. 

1863,615 1"5 143°3 70" G 



A— - 



S. 2749. — Anonyme. 
A — 8,0. B est double - 10,0. . . 10,5. 
B+C 
2 

1863,886 3"54 151° * 30° D 
B—C. 

1863,886 0"8 141" 7 * 40° D 
Conditions excellentes , bonnes mesures. 



S. 460 
= 511 
= 997 



1074 
1093 
1196 



N o t e s. 

Cephei 49. Couple toujour* difficile. 
Anonynie. Extremenient difficile. 
ItCanis majoris. Je crois que A est o 
ai tenle deux mesures : 

1864,059 338°9 
— ,163 333,0 
mais je n'en suis pas encore bien assure, et a I 
hauteur de 30° elies ne portent que rarement le 
forts oculaires. 
Anonynie 
Anonynie 

{fCancri. Dans les dernieres mesures de A B 
in' a seinble qu'elles se soient resserrees. 



Deux couples tre.*- difuciles. 



— 21 — 



2777 
S18 



Anonyme i Deux couples tres- dilficiles, souveut 

P. XV, 74 I nullement mesurabtes. 

yCoronae. Je o'ai aucuoe foi dans ces positions. 

L'alongement est toujours tres-vague, aussi j'y ai 

reoonce. 

i; Librae Toujours difficile. La mesure 1863,478 
est capitate. 

Herculis 167. Aussi tres-difficile, surtout a cause 
de la couleur sombre de B que je n'ai pas pu 
qualifier. 

Herculis 210. Je soupconne fort que B est variable. 
<f Herculis. L* accord entre les positions m'est fort 
suspect, surtout pour celles de 1863. En 1862 j'ai 
bien pu voir une protuberance, parfois rougeatre, qui 
semblait iudiquer la place de B. Mais en 1863 je 
o'ai rien vu de pareil. La place de B a etc juge 
pouvoir etre en 342°, parceque dans ce point les 
anneaux formaient toujours un noeud fixe, jamais 
interrompu, et ayant t'apparence d'une petite bosse. 
Je crois toujours avoir etc dupe" d'une illusion. 
iCygni. Je soup^onue que B est variable, soit 
en couleur, soit en grandeur. Pendant qu'en 1862 
j'ai pu tres- bien I'observer de jour, en 1863 malgre 
plusieurs tentatives dans de bonnes conditions, je 
o'ai reussi qu'une seule ibis a la mesurer de jour, 
et avec beaucoup de peine. Les deux angles 
1862,738 et 746 sont pris tres-pres du Zenith (I'etoile 
passe a 0°28' de V Z.) en me couchant tout au 
long de I'instrument, avec la longueur du corps 
parallele a la ligne de jonction des deux etoiles, et 
avec la tete alternativement au Nord et au Sud. 
JEquulei. Je n'ai jamais reussi a voir A double. 
40Eridani. Je vois toujours quatre etoiles. C'est 
k dire : 

A la principale. 

B la seconde dont j'ai donne les mesures. 
C . . . - tres-pres de B dont j'ai mesure Tangle 
avec A ~ I07°6. 



D . . la quatrieme, qui precede les autres en AB 
et relativement a A peuf-efre par estimation 
30* en 315°. 
Mais C et D sont si exigues que je doute for 
de pouvoir les mesurer avec quelque succes 
zTauri et AAurigae. Les differences s'accordent assez biei 
avec les mouvemeots propres des deux principales 



Recti fi cations aux positions dans I'espace 
de quetques couples. 
S. 662 Anonyme. La place assignee dans les Pos. M 
est erronee. On la trouve au contraire a ce 
donnee dans les M. M. Une erreur de pointa 
en cherchant la S. 785 m'a fait rencontrer la S. 6' 
qu'au moment je prends pour une double nouvel 

■ 699 Anonyme. La Declinaison des P. M. doit etre au L 

roentee de 10'. 

■ 1259 Anonyme. Kile est precisement a la place indique 

dans les M. M. Les lieux assignes par les P. M 
(qui y sont deja mis en doute) n'appartiennent pa. 
a cette etoile. 

= 1672 Anonyme. La Declinaison doit etre augmentee 
10'. Cette correction est deja indiquee pour le ' 
talogus Specialis, mais non pour le Generalis. 
= 3107 Anonyme. La Declinaison doit etre augmentee de 3'. 

Mesures reeentes d'uue Triple qui presente des change- 
ments tres-forts: 

S. 1604. — Virginis 59. A = 6,5 jaune. B = 9,0. C = 8,0. 
A—B — 1864,179 11 "23 93° 90°.. 

— ,201 11*08 92i4 90 . 

1864,19 11"155. . .92°70 

Struve 11 .983. . .93,30 

A—C = 1864,179 47"88 94°8 90° .. 

— ,201 47*83 94,9 90 . . 
1864,19 47"855. . .94°85 

Struve 58.000. . .96*93. 

Gallarate, Avril 1864. H. Dembowski. 




